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取扱説明書 


お買いあげいただき、まことじありがとうございました。 
♦この取撒説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

ご使用の前に r 安全に正しくお使いいただくために J ( D ^4 
〜7ぺージ）を必ずお読みください。 

♦ この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保ち 
してください。 




JD -7 C 1 CL (モ機1台タイプ） 
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お調べじなりたい内容が、もくじから探しじくいときは、さく 
いん（腐 M 日7〜110ページ）をご覧になると見つかる場合が 
あります。 


— <お知らせ>- 

参この製品は、厳重な品質管理とお査を経て化巧しておりますが、 
万一不具合がありました6、シャープお客様ご相談窓 □ 
〔0^106ページ）までご連絡ください。 

参お客様または第云者がこの製品の使巧を誤り、使用中に生じた巧 
障、その他の不具合またはこの製品の使用じよって受けられた損 
害じついては、法令上語償責任が認め6れる場合を除き、当社は 
一切その責任を負いませんので、あ6かじめご了承ください。 

♦ この製品は使用誤りや静電気•電気的ノイズの影響を受けたとき、ま 
た故障 • 修理のときは記録内容が変化-消失する場合があります。 


/贈答用などで、あ5かじめ「写真」や「電話帳」を登録してプレゼントずるとさは>1 

本体じあらかじめ「写真」や「電話帳」を登録してプレゼントすると、プレゼン 
卜を受けたちはフォト電話帳を使ってかんたんに電話をしたり（陪^34ペー 
ジ)、写真をフォトスライド （11^42 ページ）で楽しむことができまず。 

「写真」や「電話帳」の登録手順は!::/下をご覧<ださい： 

①本体を取り出し、 AC アダプクーを接続する （0^15 ページ） 

(電話回撼は接続しないでください） 

巧)夕、ソチパネルの確認をする目ページ） 

感ホームメニューが表示されるまで、画面（本体）を操作する 
@電話帳を登録する（陪^24ページ） 

フォト電話帳に登録する（腐"2目ページ） 

⑥フォトスライド用の写真を内部メモリーへ保存する（腐47〜48ぺージ） 

⑥設定リセットをする （11^97 ページ） 

⑩本体を元の通りに桐包する 



《2 JD-7C1CL では1セット。 
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使 

用 
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付属品の確認 


次のものがすべてそろっているか，確認して<ださい。もし足りない場台や違 
うものが人っているときは，シヤープお客様ご相談窓: □ (03= 106ぺージ）に 
ご連給ください。 


本体 1 台 

子機 

JD -7 C 1 CL :1 台 
JD -7 C 1 CW : 2 台 

巧電器（モ機用） 
JD -7 C 1 CL : 1 個 
JD -7 C 1 CW : 吕個 

〇 


充電池ふた（モ機用） 
JD -7 C 1 CL :1 個 
JD -7 C 1 CW : 吕個 

ク 

充電池（子機用） 
JD -7 C 1 CL : 1 個 
JD -7 C 1 CW : 2 個 

A -002 

電話機コード 
(約 1.5 m ) 1 本 

AC アダプター 1 式 

♦ メモリーカードは付属していませんので、ご使用じなるときは別途お買 
い求めください （0^49 ページ)。 

取扱説明書（本書）* 1 冊 


&当商品は日本国内向けであり，日本語 li (かの説明書はございません。 

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only. 
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安全に正し < お使いいただ < ために 


この取巧説明書および商品には、安をにおほいいただ < ためにいろいろな 
表示をしていまず。その表ちを巧巧して誤った取日巧いをずることによっ 
てをじる内容を、なのよ5に区分していまず。内容をよ<埋醒してか6本 
文をお読みにな0、記載事 I 頁をお守0< ださい。 


図記号について 


人び死 t または重傷を負ラおそれび 


A が 

ZlA IBPX 高い内容を示しています。 


A 警告 


人が死 t または重傷を負ラおそれび 
ある内容を示しています。 


A 注意 


人がけがをしたり財産に損害を受け 
るおそれがある内容を示しています。 


図記号の意味 


上の記号は、気をつける必要があることを表していまず。 

上の記号は、してはいけないことを表していまず。 

上の記号は、しなければな5ないことを表していまず。 





























A を巧 




i 




■充電池は、子機 LU がの機器には使用しないでぐださい。 
■充電するときは、専用の巧電器 L ソがでは使用しないで 
<ださい。 


等〇 


■巧電池ふたを取り付け 
るときは、巧電池のコ 
ードをはさまないよラ 
にして < ださい。 



y 


■巧電池を水や火の中に捨てたり、加 
熱したりしないで<ださい。 


0 , 


巧電池の取り扱いについては、必ず次のことを守つ 
てぐださい。 

正しく使用しないと、巧電池の液もれ•発熱•破裂 
により、やけどやけがの原因となりまず。 


■巧電池をネックレス-ヘアピンなど金属のものと一緒 
に持ち運んだり、保管しないでください。 

■巧電池の受 ©5 請子を金属などで接ちちさせないで < ださい。 
■巧電池の端子は巧©を逆にして接続しないでください。 



0 

す 


たを 

をた つ療 

の つ、洗治 ま 

ち。入にでの リ 

のいにず水師 。あ 

用さ目らな医い が 

専だがずいにされ 

、く液これちだ そ 

はての、き直く お 

池し池はに、ての 

電用電キ」ぐとけ 明 

巧使巧とずあ受失 


A 警告 


0 - 

■水や薬品などのお体 
をこぼさないで<だ 
さい。ぺットのいるご 
家庭では、ぺットの巧 
にもごま意ください。 
义が-感電の原因にな 
ります。液体をこぼし 
た場合は、差し込みプ 
ラグを抜いてシャープ 
お客様ご相談窓 □ 
(陪106ぺージ）へご 
相談ください。 




■浴室など、湿気のをい場所では絶巧に使 
用しないで < ださい。 

継織が悪くなり义雖-感電の原因じなります。 


0 - 

、■病院内などの使巧を禁止された場所では 

ご使用になちないでください。 

電子磯器や医療磯器に影響を与え、事故 
の原因となることがあります。 


0 - 

\■■グ ■ 巧部に金属物を入れないで < ださい。 

义炎-感電の原因じなりまず。金属物が 
人った場台は、差し込みプラグを抜いて 
シャープお客様ご相談窓 □ (11^106 
ぺージ）へご相談<ださい。 



■万一、内部に水や異物など 
が入った場合は、差し込み 
プラグをコンセントか5 
巧を、子機の充電池をがし 
てシャープお客様ご相談 
窓口 （11^106 ぺージ）に 
ご連絡ください。 

そのまま使巧すると、义 
炎•感電の原因となること 
があリます。 



■ ご自身での分解や修理-改造は絶 
対にしないでください。 

义炎-感電の原因になります。修 
理はシャープお客様ご相談窓 □ 
(11^106 ぺージ）へご相談くださ 
い。 



























































■巧電地の液び励實や别則;:付着したときは、 
すぐにきれいな水で洗い流してください。 

皮膚に障害を起こすことがありまず。 


■充電池のビニールカバーを、はがしたり、傷を巧けないでください。 

充電池の液が漏れたり、発熱-破裂させる原因になります。 

■巧電池を水や海水につけたり、めらしたりしないでください。 

充電地が発熱したり、サビの原因となります。 


Q - 

■差し込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。 

感電や発熱による火楽の原因じなりまず。傷んだプラグ-ゆるんだコン 
セントは使巧しないでください。 

■差し込みプラグを巧き差しするとさは本体（金属でない部分）を持って 
<ださい。 

感電の原因になります。 


■この製品は国内電源化様です。必ず家庭用電源電圧（交流 100V) に接 
続してください。 

おかや交流1 00 VJ ：：! 外の電源電圧で使巧すると、义がや感電の原因にな 
ります。 
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0 - 

〜 AC アダプターや AC コード、差し込みプラグ 

を破損するよラなことはしないでください。 

次のようなことはしないで<ださい。 

• 傷つける -無理に曲げる 

•加工する •無理にねじる 

•熱器具に近づける•重いものを載せる 
•無理に引っぱる•束ねる 
傷んだまま使用すると、感電や义がの原 
因じなります 。 AC アダプター や AC コー 
ド、差し込みプラグの修理は、シャープ 
お客様ご相談窓 □ ( D ^106 ぺージ）へ 
ご相談 <ださい。 


■コンセントゃ配線器具の定格を超える使い 
かたはしないで < ださい。 

たこ足配線などで定格を超えると、発熱に 
よる义がの原因じなリまず。 


■メモリーカードやメモリーカードのアダプターは乳幼児の手の届<と 
ころに置かないで < ださい。 

誤って飲み込むおそれがあリます。 

万一飲み込んだ場合は、すぐに医師じご相談<ださい。 


Cj ) ■この製品を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしないよラ 
にして < ださい。 

けが-故障の原因になります。 

万一、この製品を落としたリ、破損した場合はシャープお客様ご相談 
窓 □ ( D ^ 106ページ）へご連絡ください。そのまま使用すると、义 
が-感電の原因になります。 


■雷び鳴り始めた5、ををのため早めに差し込みプラグをコンセントか 
5巧いてください。 

义雖•感電-故障の原因になります。 

■煙•異臭•異音が出たり、落下•破損したりした場合は使用を中止してくださし、。 

义災-感電の原因になります。差し込みプラグを巧いてシャープお客 
様ご相談窓 □ (11^106 ぺージ）へご相談ください。 















































A ミモ急 

0 ■水平でない場所や振動の激しい場所には置かないでください。- 

落下じより破損-けがの原因じなることがあります。 

■充電器をなや布団でおおったり、つつんだりしないでください。 

熱がこもり.乂雖の原因になることがあります。 

■湿気や湯気-油煙-ホコリのをい場所では使用しないでください。 

义雖•感電-故障の原因になることがあります。 

■充電器の上に、コインなどの金属を置かないでください。 

やけど、けがの原因になることがあります。 

■巧電器か6磁力線が出ていますので、磁気に弱いちの（キャッシュ 
カードなどの各種磁気カード、通帳、自動改札定期券、カセットテ 
—プ、フ□ッピーディスクなど）を近づけないでください。 

磁気に弱い电のは使えな<なることがあります。 

■本機の温度の高い部分に長時間触れないよラにごを意ください。 

ほ温やけどの原因じなることがあります。 


^ ■風通しの悪いところや、じゆラたんなどの上に置かないでください。 

通気孔をふさぎ本体の放熱が悪くなり.じゅうたんなどの蛮色、火 
[ _雖の原因じなることがあります。_ 

Q ■暑い場所や直接曰光のあたるところ、暖房機の近<には置かないで 
<ださい。 

熱がこもり.义雖の原因になることがあります。 

■高級家具やピアノなどの上に置かないでください。 

ゴム足のおが付くことがありまず。 

■ずべりやずい場所に置かないでぐださい。 

操作中に本体が移動することがあります。 

■充電池は、幼旧の手の届かないところに保管してください。- 




■メモリーカードス□ットカバーや巧電池ふたを閉めるときに、指なつ 
どをはさまないよラにま意してください。 

けがの原因になることがあります。 



■火気や熱器具に近づけないでください。- 

変おや故障、义炎の原因じなることがあります。 


を、 ■点検•清掃（お手入れ）は、必ず差し込みプラグをコンセントか5巧い 
て（熱くなるものはをえてから）行ってください。 

\ 感電やけが〔やけど）の原因じなることがあります。 


■ AC アダプター、 AC コードについてのご ミ ま意 

'必ずイ寸属の AC アダプ女一 （ JEITA 規格、極性統一形プラグ巧）および AC 
コードをお使い<ださい。イ寸属晶1：：!外の AC アダプターや AC コードをお使 
いじなると故障する原因となることがあ LJ ます。 

-室内専用です。 

-本体へ、 AC アダプターの接続プラグをしっかり差し込んで<ださい。 

- AC アダプターや AC コードは、本製お切外【こは使用しないで<ださい。 

-付属の AC コードはイ寸属の AC アダプクー専用です。付属の AC コードはが 
罵の AC アダプター技外には使用しないで<ださい。 

-本体か 6 AC アダプターのコードをおくときは、接続プラグを持って抜い 
てください（コードを引っぱらないでください)。 

-使用中、 AC アダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。 
•分解したりしないでください。危険です。 

-高温多湿の所では使用しないで<ださい。 

-落としたり、強い衝擊を与えたりしないで<ださい。 

-内部で発振音がすることがありますが、異常ではあリません。 

-ラジオのおくで使用すると、雑音が人る場合がありますので、離してお使 
いください。 





















ごほ用の前に知っていただをたいこ 


本機の巧0巧いについて 


■本体と子機の間に障害物のある場所で使わない 

本体とす機の聞に障害物（金属製のドア、觀筋コンクリート、鉄骨、モル 
タル壁、金属線人りのガラス、断熱材など）があると、電波を通しに<く 
なるため、電波の届く距離が短くなることがありまず。 



■モ機の使用節囲を確かめる 

電波の届く能離は、周囲の環境によっても異なりまずが、直線見通し距離 
で半径約100 m でず。 

本体とす磯を別の階や別棟に設置したときは、す機の電話がつながりじく 
くなったり、通話中の雑音やとぎれの原因じなることがあります。 


■本機を設置ずるとをは 

電液干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、他の無線機器に障 
害をちえたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、下記の機器か 
5は、本体.子機とち約 3 mlU 上離してください。 

♦電子レンジ♦無線 LAI\l 機器〔ルークー- AV 磯器-防犯機器など） 
♦ワイヤレス AV 機器（テレビ-ステレオ-パソコンなど） 

参 ゲーム 機のワイヤレスコント □-ラー 
♦万引き防止システム（書店や CD ショップなど） 

♦アマチュア無線局♦工場や倉庫などの物流管理システム 
♦鉄道車両や緊急車両の識別システム♦マイク□波治療器 
参 2.4 GHz コードレス電言ち機 

その他巳 luetooth"™ 对応機器サ V に S (道路交通情報通信システム）など 

また、同じ室内に複数台の2.か 3 Hz コードレス電話機を設置しないでくだ 
さい。電波干渉じよって、子機の通話に雑音が入ったり、通話中に音声が 
とぎれたりすることがあります。 
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■子機はいつも巧電器に戻しておく 

充電のしずぎじよって、故障することはありませ 
ん。正常に充電されるようす機を充電器に確実に 
戻してください。 



■子機の電波について 

子機は、 2.4 〜2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備でず 

移動体識別装置の帯域が回避できません。 

蛮調方式： FH - SS 方ま与干渉距離： 80 m 
本機には、それを示すマークが目よ付されています。 

本機の使用周波数に関わるごミち意 
本機の使用周波数帯では、切下の機器や設備が運用 
されています。 

♦電子レンジ、産業-科学-医療用機器など 
♦工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 
(免許を要する無線局） 

♦特定ル電力無線局（免許を要しない無線局） 

♦アマチュア無線局（免許を要する無線局） 

-本磯を使用する前に、お<で移動体識別用の構内無線局および特定か 
電力無線局が運用されていないことを確認してください。 

•万一、本磯から移動体識別用の構内無線局、または特定ル電力無線局 
に対して有害な電波干渉が発生した場合じは、お客様ご相談窓□(フ 
リーダイヤル0120 -6 目 3-70 日）にご連總ください。 

♦ その他、本禮か6移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波 
干渉の事例が発生した場をなど、何かお困りのことが起きたときは、お 
客様ご相談窓 □ (フリーダイヤル 0120-663-700) にご連絡ください。 

V_/ 


2.4FH8 

] ] 


■"傍受"にごま意ください 

本磯は、す機での通話【こデジタル信号を利巧した傍受されに<い商品ですが、 
電液を使用している関係上、第兰者が故意に傍受するケースも考えられます。 


■受話□やスピーカーの巧をふさがない 

受話□や本体やす磯のスピーカーの巧をふさぐと音が闇こえにくくなります。 

■送話口（マイク）をふさがない 

こち6の声が巧手のちじ聞こえじくくなりまず。 
































■ 電波雑音にごま意ください 

テレビ•ラジオなどの電気機器の近くに本機を設置すると、雑音や受信障 
害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがありま 
す。また 、 AV • 0 A 機器などのおくに本磯を設置ずると、電波雑音の影 
響を受けてす磯の着信音が鳴らないことがあります。 

これ6の機器からは 3 m 切上離すか、本体を別の電源コンセントに接摘し 
て操作してみてください。 


無線 LAN などの 
電モ機器 


0 


I 使巧範囲) 

約 3m W 上 



■子機に雑音が入ることびありまず 

♦磁気や巧光ななどの電気雑音の影響を受けると、通話中に声がとぎれ 
たり、通話できな<なることがあります。 

♦本磯の近<に、 AC アダプター-充電器-化の機器の電源コードなどを 
おづけると、声がとぎれたり闇き取り(こくくなる場合がありますので、 
離してください。 

♦本磯のおくに携帯電話の充電器や AC アダプターを置<と、声がとぎれ 
たり着信音が鳴らないことがありますので、離してください。 

また、本体や充電器とは別の電源コンセント【こ接続してください。 
♦動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ると、声がとぎれ 
たり雑音が人ることがあります。設置場所を変えてみてください。 
♦補聴器をお使いの場合、種類(こよっては通話やに雑音が人ることがありまず。 


■取り扱いについて 

ごぶ所です機（コードレス電話磯）が使われているときは、正しく動作し 
ないことがありまず。 

■使用中に温かくなることがありまず 

本体の背面や側面、充電中の子機がかし温かくなることがありますが、故 
障ではありません。 


この製品をほ用でをるのは、日本国内のみでず。規格など 
び異なるため海かでは巧巧で定ません。 

This machine is designed for use in Japan 
only and cannot be used in any other country. 


■タッチ J V " ネルの取り扱いについて 

本体の液晶ディスプレイはタッチパネルになっています。 _ L ソ下の内容を 
守ってお使いください。 

♦先端のとがったちのや硬いちの、化で操作しないで<ださい。傷が付 
くことがあります。操作するときは、指で触れてください。 

♦強く巧さえないでください。破損することがあります。 

♦指紋などが巧いたときは、眼鏡ふきなどの乾いた柔らかい布で清掃し 
てください。傷ががくことがありますので、お手入れに目の粗い布は 
使用しないでください。 


■ ご使用にあたってのお願い 

この製品のご使用じあたって、 NTT のレンクル電話機が不要となる場含は、 

NTT へご連絡<ださい。ご連絡いただいた日をもって、 

「機器巧用料 J は、不要 とな U ます。 

詳しくは、 局をなしの116を（お料） へお問い合わせください。 

■ この装置について 

この装置は、クラス巨情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用す 

ることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 

ぶ接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取披説明書に従って正しい取り撒いをしてください。 VCCI-B 

■ 商標について 

♦ SD メモリーカードはパナソニック株式舎社、米国サンディスク社、株式 
会社東芝の商標でず。 

♦ miniSD ™. microSD ' ^ は SD アソシエーションの商標でず。 

♦ メモリースティックはソニー株式会社の商標です。 

♦ IrSS ™ (ま Infrared Data Association ® の商標です。 

♦当製品じは、イーソル巧式会社のリアルタイム日 S 「 P 「 KERNELv 4」 およ 
びファイルシステム 「 Pr 円 LE 2」 が搭載されています。また、ソフトウェ 
アは同社製開発環境 re 聞 nder 」 を使用して開発されました。 

♦本商□ちにはシャープ巧ま会社が液晶ディスプレイで読みや 

ずくなるようじ設計した LC フォントを搭載しています。た g【>u 
だし、絵記号など、一部 LC フォントでないものもありまず。 

♦その他、本書に記載されている会なを•商品をは、各なの商 
標または登録商標です。 













本は各部のなまス 


スロットカバー巧部 



AC アダプター 
接続端子 
(陪15ベージ） 
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子機各部のなまえ 


■ y 隆マルチフアンクシヨンキ ー/ 
(メニュ ー/ 巧定）ボタン 


•項目の違択、ミ夫定など 


が 

上を巧ず 

•各種音量の変更（腐"57〜日8ページ） 

杳 

下を巧す 

•各種音量の変更（陪 "57 〜58ページ） 

。が 

ちを巧ず 

-再ダイヤル〔咳^23ページ） 

-待ち時間（ポーズ）の入力〔範のぺージ） 

母。 

ちを巧す 

-着信記録〔陪^78ページ） 

み 

メニユ ー/ 巧定ボタンを巧ず 

-選択した項目のミ夫定 
-磯能メニューの呼び出し 
. ファクスの送受信己日、54ぺージ） 

-通話中の録音再生 

•迷惑電話拒否機能 〔 d ^60 〜目1ページ） 


マルチファンクションキーは、本書では上記のように略図で 
示していまず。 

上下いずれかを押すときは 




をちいずれかを巧すときは 

(5) (ほ記）ボタン- 


み 


と示しています。 


-電話をかける.受ける（陪の〜23ぺージ) 


.( S ) (電話帳）ボタン 

•電話帳を使う〔11^32ページ） 

I- ワンタッチボタン 

-ワンタッチダイヤルを使う（腹=36ページ） 



み本書では、す磯のダイヤル 
ボクンを 【1】 のように表 
記しています。 


スピーカー （受話 □) 

お晶ディスプレイ 
岐 12ベージ） 

キャッチ/文を切替ボタン 

-で字切替（11^29、31ページ） 
•キャ、ソチホンページ） 

(^ ( 切）ポタン 

操作を途中でやめます。 

• 通話の終了 
• 登録 メニューの 終了 


保留/巧線/消去ボタン 

-保留 （0^22 ぺージ） 

-内線通話目2ページ） 
-文字消ま〔11^29ページ） 

マイク说話 □) 


•ダイヤルボタン 

-電話をかける -文字人力など 
ダイヤルボクンじは、電話を着信したとき、 
充電器から取ったときなどじ点なするダイ 
ヤルライトが付いています。 


片卜' 


回 


プッシュホンを利用する 
(豚22ぺージ） 


キー □ツク 〔 D ^71 ぺージ） 
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ご使用の前に 


スピーカー ホン/発信ボタン 

. スピーカーホン通話（腐"22ぺージ) 
-受話通話 （0^22 ページ） 














































液晶ディスプレイ 

[表示が](パックライト付) 



《図は説明用です。すべて一度に表おされることはありません。 

田ディスプレイ 

日時や電話蓄号、す磯蚕号や使用者を（設定したときのみ)、通話時間な 
を表巧します。 


表巧のしかた 


■ 待受画面 

■ 通話中画面 

子機を号- 

•モ機1 

10/29 15:24- 

風 

■日時 る話時闇- 

友人 
— 0:42 

通話中 

つ 哑 


ナンパー. ディスプレイに契約しているときは、柜手の番号などが表示さ 
れますマ4ぺージ)。_ _ 

[2] 暢守1 

留守蚕電話に設定しているときじ表示します （11^38 〜39ページ)。 


团 

通話ボタンを押すと表示します。 
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团画 

充電地の充電残量を表示します。 
fiiil ： 充分に残っています。 
m ： 少なくなっています。 

r ~ i ： ほとんどありません。すぐに充電してください。 

C □:[電池残量があリません]と表示されて使用できません。 1 日時間じ(上 
,,,充電してからお使いください。 

flli ： 充電中は点ミ威しています焼分に残っている状態から充電した場合 
i 1 h は、点滅しません)。 

|~5~| 隋信音励 

着信音を[則に設定しているときじ表示します日7ページ)。 






























基本的な操作のしかた 


本体では.液晶ディスプレイの表示にク、ソチして（触れて）揉作しまず（子機使用中は揉作できない場合があります)。 
《本書では，本体の画面に表示されるキーやアイコンを [フォ トスライド](例）のようじ!;]で表記しています。 


ホームメ ニュー 画面について 


ホームメニューは、下記のようじ表示されまず。 


① 






感- 

(D- 



回回 D 因田 Q 


IP,- 


セージがあ 0 まず一お知らせへ 


-⑩ 


-⑩ 


①日時表示 

登録された日時が表示されます。 

③メッセージ件数/受信ファクス件数表示 

記録されているメッセージ、受信ファクスの件数が表示されます。 

③[詰定] 

ク、ソチす ると、各種設定画面が表示されます。 

(4) 度示切] 

夕、ソチすると、画面が消なします。 

⑥[フォトスライド] 

夕、ソチすると、フォトスライドがはじまります。 

-フォトスライドをはじめる （11^43 ページ） 

⑥ [フォ ト表示] 

ク、ソチすると、写真が1枚と写真表示メニューが表示されます。 

■写真表示メニューについて （11^44 ページ） 

⑩廣罰 

夕、ソチすると、前回利用した電話の画面が表示されます。 

-他のちまで電話をかけたいときは（〔表示切替]じついてち記) 


⑧[ファクス] 

夕、ソチすると、ファクスメニューが表示されます。 

. ファクスを見るぺージ） 

. ファクスを送る己4ページ） 

CD [お知らせ] 

夕、ソチすると、お巧6せ一覧を表示します。 

•お知らせの一覧を表示する（お知らせ）（陪^日目ページ） 

颇階守：]/階守中] 

タッチずると、留守設定を切り替えます。留守設定していないときは[留守]、 
留守設定しているときは[留守中]と表示されます。 

新着メッセージがあるときは、メッセージー覧を表示して連続再生します。 
⑩ガイダンス表示 

ガイダンスが表示されます。「メッセージがあります一お知らせへ」など 
が表示されているとき、お知らせ一覧やそれぞれの確認画面で巧容を確認 
すると表示が消えます。 

■ ホームメニュー画面や1つ前の画面に戻るときは 

画面のち上に表示される1ソ下のキーをタッチしてください。 

〔ホーム〕：ホームメニュー画面に戻ります。 

〔戻る]:1つ前の画面や一覧表示の画面に戻ります。 

■ 操作を途中でやめるとさは 

画面のち上に表示される[ホーム〕、頃る〕、[丰ャンセル]のいずれかをタッ 
チしてください。 

[表示切替]について 

ホームメニューで[電話]や[お巧6せ]をタッチすると、画面のち下に 
[表示切替]が表示されます。 

〔表示切替〕をタッチすると、切替メニューが表示され、画面を切り替えること 
ができます。 

























I 具目を選択ずるとをは 

選択したい項目のアイコンや写真 
をタッチすると次の画面を表示し 
ます。 



複数の I 具目を選択するとをは 


選択したい項目をタッチすると、 
チェックマークが 付いて選択され 
たが態じなリます。 

もう一度夕、ソチするとチェック 
マークが外れ、還おが解除されま 
す。 


园圓画图 


因菌〇圍留圍回 

一圓錢圆圓型 


一覧表示画面や設定画面では、他にもデータや設定項目がある場合、前ページ/ 
次ページキー （ または因/囚）が表示されます。複数選択の塌合、選が 
を保持したまま、前ページまたは次ページに移動できます。 
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I 具目を設定するとをは 

設定画面では、じ(下のようじ設定します。 

設定したいクブをタッチして画面を切り替えてください。 
※本書では、<電話帳> (例）のように で表記しています。 


設定値びキー表示の場合 

現在の設定値が丰一に表示されま 
ず。 

キーをタッチすると、設定値の一 
覧が表示されます。設定したい値 
を夕、ソチしてください。 


設定値の前に〇び付いている場合 

現在設定されている値に•が付い 
ています。設定したい〇をタッチ 
して、参じしてください。 



タブ 


ク团西 

切り客え時酉！ 5秒 1 


岳ま巧 お曰時〇シャッフル 



0段をする巧目をタッチしてください。 


設定値キーの前をに囚回び付いている場さ 

現在の設定値がキーに表示されま 
す。囚または因をタッチして、 

設定値を蛮要してください。 


ミをの巧る古 く J 




表を切/入時刻留定 
な拓巧時置技を示時间 



特別苗を 


巧をずる項目をタツ: 


















本はを接続する 

STEP 1 本 巧を接続する 

i 電話機コードを接続したあと（〇)、 AC アダプターを© 
* 0〇 の順に接続ずる 

必ず電話機コードを AC アダプターより巧に接続してください。順序 
を変えると、電話回線（ダイヤル/プッシュ）の種別び正しく設定さ 
れないことがあ0ます。 


コードをフックにかける 



みか日■岳などの巧回線や ADSL 、 IP 電話などをお使いの巧をは描廣巧 
ミ去が異な0まずので、詳し<は、寶約電話を社におい合わせ<ださい。 

、ノ 


■ 設置について 

本磯の操作、日常点検などの作業を巧うためじ、下國のような設置スペー 
スを確保してください。 


1 0cm 以上 


側面（本体ち側）： 
1 0cm しソ上 



— <お知らせ>- 

参無線 LAN などをお使いの場合は、電波干ミ歩を防ぐためじ、機器か6本体、す 
機ともじ約 3 miU 上離して設置して<ださい。詳し<は、「本機を設置するとき 
は」 （ D ^8 ページ）をご覧ください。 

参 AC アダプターと電話機コードはできるだけ離して設置してください。雑音が 
人ることがあります。 

参1つの電話回線を他の電話機やファクスと並列に接続しないでください。正常 
に動作しなくなることがあります。 

参電話機コードは、付属のものをお使いください。付属のものより長いものをお 
使いになるときは、96ページの別売品をお使い<ださい。それ iU 外の市販品 
をお求めの場合、必ず6極2なと表示されているものをお求め<ださい。 

参直接配線〔□ーゼット/プレート）の場合，資格者の工事が必要です。また、 
3ピンプラグ式コンセントの場合、市號のアダプター、または資格者の工事が 
必要です。 

参引っ越しをしたときや本機を巧人から譲られたときなど、最初に接続した電話 
回線と異なる回線に接続するときは、回線種別を手動で設定して<ださい 
〔豚19ぺーソ)。 






















STEP 2 タッチパネルの確認をする 

AC アダプターを接続すると、タッチパネルの確認画面が表示されます。 

y 画面に従ってタッチしてください。 



調整が必要なときは、タッチパネルの調整画面が表示されます 
(腐^9日ページ)。画面に従ってタッチしてください。 

調整が正しく巧われないと、タッチパネルが正しく動作しないこと 
があります。ちう一度本体の電源を人れて、タッチパネルを調整し 
直してください。 


タッチパネルの確認びお了すると、本化び自動的に電話回線の種別を巧認 
しまず。しば5くお待ちください。ピーと鳴った6完了でず。 
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STEPS 曰付 • 時刻を設定する 

電話回線の種別の確認が終了すると、日が-時刻の設定画面が表示されます。 
画面に従つて設定して < ださい。 

i 日付を入力ずる 

f -1ケタの数字のときは頭に日を人力して<ださい。 

- 2009年1日月29日に設定したいときは、口0091日の」と人力して 
ください。 

-変更したい数値をタッチして年•月-日を令れぞれ単独で変更する 
こともできます。 

2 時刻を入力ずる 

-時刻は、24時間制で人力しまず。 

-変更したい数值をタッチして時-分をそれぞれ単独で変更すること 
もできます。 

3 [登録]をタッチずる 


■ 日付-時刻を間違って入力したとさは 

間違えた日付-時刻の数値を夕、ソチして、あらためて人力してください。 

■ 曰付-時刻を設定し直ずとさは 

途中で聞違って設定してしまったり、日が、時刻をあとから設定したいと 
きは、59ページを参照して、あ6ためて設定し直してください。 


— <お巧5せ>- 

参時刻表示は、めやすとしてご利用<ださい。誤差が生じた場合は設定をやり直 
してください。 

参日付を設定すると、曜日は自動的に設定されます。 






STEP 4 携帯と < と < ダイヤルを設定する 

曰付•時刻の設定をずると、 r 携帯とくとくダイヤル J の設定画 
面にな0まず。 

♦ 携帯電話へ電話をかけるときに、通話料がおトクになるサービスです。 
♦番号の前に「事業者識別奮号 J (例： 0033二 NTT コミュニケーシヨンズな 
ど）をイ寸けてダイヤルすることにより、各電話会な(通信事業者)が設定した 
通話料を選ぶことができます。 

本機能についての詳しい説明は、64〜目日ページをご覧ください。 


ひかり電話 

NTT 東曰本、 NTT 西日本 
の光回線を利用した電話 

► 

携帯とくとくダイヤルは 
ご利用でをません。 

手順 2 で[使用しない]を 
タッチしてください。 



その他の電話会社の 
光回線を利用した電話 

► 

ご利用の各電話尝社（通信事業ち） 
にお問い合わせください。 


ご使用の前に 


17 








携帯とくとくダイヤルを利用する場合は 
1 [はい]をタッチずる 


2 


ひかり電話利用の有無をタッチ 
して還びまず。 


利用している 


利用していない 


[はい]を 
ク、ソチずる 


[いいえ]を 
タッチずる 


利用ずる「携帯とくとくダイヤル」 
の事業ちを選びまず。 

〇 [ NTT コミュニケーシヨンズ003 3] 
または 

〇[その他事業者] 

-「事業ち識別を号」* 

を入力して 
[登録]をタッチする 

〇 [使用しない] 


※事業を識別番号とは.他の事業をの回緑を通 
じて電話をかけるときに，ダイヤルしなけれ 
ばな6ない番号のことでず。 


—\|ひかり電話をご利巧のときは.「携帯とく 
—レノ(^と<ダイヤル」のご利庙はできません。 


18 


IP 電話利用の有無をタツチして選びまず。 


(〇 IP 電話（ひかり電話 、 TO IP 電話（ひかり電話 


などを除く） 

をご利用のとさ 

-► [はい]をクツチずる 


などを除く） 

をご利用でないとを 

-[いいえ]をクツチずる 


rip 電話解除番号」 * を入力 I 

，して[登録]をタッチする J 

[in P 電話解除番号とは、 

IP 電話機能を解除し 
て、一般電話回線を 
選択するために必要 
な番号です。 


ここまでの設定び接ねつた S 


ホームメニューが起動 
しまず。 

これで本体の準備は終了 
です。 


で 


項目の選択を 
間違えたときは 


[戻る]をタッチすると、 I つ 
前の項目に戻ります。 
あらためて正しい項目を選択 
して < ださい。 


天気予報 （177) に電話が 
かかることを確認しまず。 

♦通話料金びかか0まず。 

♦電話がかか6ないときは、 
「電話回線（ダイヤル/プッ 
シユ）の種別を手動で設定 
するときは」 （0^19 ペー 
シ‘） をご覧ください。 



















































■ 電話回線（ダイヤル/プッシュ）の種別を手動で設定ずるときは 

電話がかからないときは、回線種別が正しく設定されていないことがあり 
ます。また、回線の状態じよっては、自動的に設定できないときがありま 
す。ぞのときは、あ6ためて回線種別を設定してください。 

ダイヤル回線をお使いの場含は[ダイヤル回線巧 OPPS )] または 
[ダイヤル回線 （10 PPS ) ]、プッシュ回線をお使いの場合は 
[プッシュ回線（トーン） ] を選んで<ださい。 

また、 10 PPS 回線は自動で設定されませんので、この設定で 10 PPS じ変え 
てからお使いください。 

①画面を夕、ソチしてホームメニューにし、〔設定]をタッチする 
霞聲電話> -► [回線種別選択設定]の順に夕、ソチする 
感回線種別選択の[プッシュ回線（ I ン ）] 、[ダイヤル回線に 0 P 戶 S )] 、 
[ダイヤル回撼 (10 PPS )] か6設定したい内容をタッチする 
-回線を設定しても電話がかけられないときは、別の設定に変更して、屯う 
一度お試し<ださい。それでもかけ6れないときは、 NTT 窓 □ (局雷な 
しの11目雷）までお問い合わせください。 NTT じ(外の回線をご利用の場 
合は、契約している事業者に問い台わせてください。 

■ 電話回線（ダイヤル/プッシュ）の種別をもう一度、自動で設定ずるとをは 

①画面を夕、ソチしてホームメニューにし、〔設定]をタッチする 
感聲電話> -^ [回撼種別運択設定]の順にタッチずる 
恩)回線種別選択の[自動設定]をタッチする 


■ こんなとさは 


一<お知らせ>- 

参 IP 電話やひかり電話を巧巧しているときは、一部つなが6ない番号があります。 

詳し<は、契約電話会社にお商い合わせください。 

♦ IP 電話(インターネットサービスを使った電話)サービスや、構内交換機 （PBX)、 
ビジネスホン、ホームテレホンをご利用のときは、回線種別が正し<設定され 
ないことがありますので、ご契約の回線種別をお確かめのうえ、あ6ためて設 
走してくださいを記)。 


電話びかか5ない 

■ 回線種別が正し<設定されていまずか？ 

づご契約の回線種別を確認して手動で蜜要 
します左記)。 

携帯電話につなび5ない 

■ 巧電話 （ NTT のひか0電話など）をご契約 
の場含 r 携帯と<とくダイヤル機旨目」はご 
利用になれません 

づ設定を「使用しない」にします（陪"目4 
ぺージ)。 

ファクスの送受信びでき 
ない 

■ 82〜84、8己〜87ぺージをご覧ください。 
それでち改善されないとさは 

づご契約の内容をご確認<ださい。詳し< 
は、契約会社にお問い合わせください。 

づシャープお客様ご柜談窓 □ (0^106 
ページ）にご相談ください。 

ナンパー-ディスプレイ 
が動作しない 

電話の亩が聞こえにく 
い-雑音び入る 


ご使用の前に 
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子機を巧電する/巧電池を交換する 


通話時間について 

最大約巨時間{通話げ態リり加寺間上を電したとき） 

♦通話中や登録操作中に充電残量がな<なると、"ピ、ソピ、ソ…"と警報音が鳴 
ります。通話中のときは、約1分機に通話が切れます（す磯のディスプレ 
イじ[電池巧量びありません]と表示されます）。この塌合、通話中のとき 
は、いったん電話を切って充電するか、他のす機に転送してお話しくださ 
し、。登録操作中のときは、充電してください。 

巧電池を セツトしてモ 機を巧電 する 

はじめてお似、じなるときは，'必ず10 時 F 亂ソ上巧電 してください。 

y 充電池のコネクターを接続して、充電池をモ機にセツトずる 
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巧電池ふたを取り付ける 


2 



コードをはさまないようご逆 BK ださし、。 


〇 充電器の電源コードを接続し、子機を巧電器に置いて充電ずる 



本体の日時を設定していると、転送されて自動的にす機の日時が設 
定されます。 

充電中は ( m が点ミ廊します（充分【こ残っている状態から充電した塌 
合は、 ( m も点减しません)。 


— <お巧5せ>- 

参子機を2台 iU 上お使いのときは、子機どうしがおづきすぎないようにして<ピ 
さい。電波が干渉して、着信音が鳴6なくなることがあります。 

参子機を使わないときは、いつも充電器に戻して<ださい。充電のしすぎで故障 
することはあリません。 

参充電中は充電部や子機が温か<なりまずが、異常ではありません。 

参電磁誘導【こよる充電の方式を取っています（無接点充電）。 AM ラジオなどが 
近<にあると雑音が聞こえることがあリますので、向きを変えるか、離してご 
使用<ださい。また、通信中のときも雑音やノイプが入る場合は、本体か6少 
し離してご使用 < ださい。 

参電磁波や磁力を化すものの近 < で充電しないでください。充電ができない場合 
があります。 













巧電池を交換する 


(Je 電池は己年程度でな巧してください哩まは A -002) 1 

子機の充電池はミ肖耗品です。使巧頻度にちよりまずが，2年程度で充電池の容 
量が減少していきます。 

長時間充電してもすぐにす機が使えなくなるときじは、新しい別売りの充電池 
(腐^9目ページ）じ交換してください。 



5 新しい巧電池を入れる 

-「充電池をセットしてす機を充電ずる」（陪^20ページ）を参考【こ、新 
しい充電池を入れて10時間上充電してください。 


充電式電池のリサイクルご協力のお願い 


rJ jC ^ ... ニッケル水素電池の 

[^^ Ni - MHJ リヴイクルにご協力くださし、。 

♦ この商品じは、ニッケル水素電池を使用していまず。 

この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 

電地の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。 

♦ 交換禮不要(こなった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリ 
サイクルじ際しては、ショートじよる発煙、発乂のおそれがありますの 
で、端子を絶縁するためじテープを P ぶるかポリ袋に入れてリサイクル協 
力店じある充電ま電地回収巨日 X に入れてくた‘さい。 

♦ リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。 

• この商品またはニッケル水素電池をお買いあげいただいた號売店、または 
「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼っ 
たシャープ商品取り扱い店 

♦(せ）電池工業会ル型ニホ電池再資源化推進センター、および充電式電池リ 
サイクル協力店くらぶ事務局 

詳しくは、（せ）電池工業会ホームぺージ rhttp :// www . baj . or . jp /」 をご覧 
ください。 

♦ 電地を分別廃棄している市町ががありますので、ずの場合は市巧がの条 
例に基づいて廃棄してください。 

♦ リサイクル時のごミ主意 

• 電池はショートしないようにしてくださし、火雖•感電の原因となります。 
• 外装カバー（被覆-チューブなど）をはがさないでください。 

• 電池を分解しないでください。 
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ご使用の前に 







電話をかける-受ける-かけ直す 

電話をかける 

y モ機を充電器か S 取る 

2 ダイヤルボタンで、電話を号を巧ず 

■ 本体でダイヤルすることもできます。[表示切替]をタッチし， 
[ダイヤルボタン]をタッチして電話を号を人力し，[確定]をタッチ 
してください。 

3问を巧ず 
4相手のちとお話しする 

5通話が終わった S を巧す、または充電器に戻ず 

■ お話中にお待たせずるとさは（な留） 

保留じすると.音楽が流れ，お互いの声が闇こえな<なります。 

. 巧綜/消去 

①通話中じす磯のを巧す 

、 巧综/;’肖去 

-再び通話するときは0^または f つ)を押してください。 

■ ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用ずるには（トーン信号） 

①サービスにつながったあと、子機のを巧してからダイヤルボ 
タンを巧す 


電話•電話帳 
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■ 子機を持たずに電話をかける（スピーカーホン通話) 

①ダイヤルボタンで、電話番号を巧ず 



を押ず 


風柜手じつながった6、マイクに向かって話す 

の通話が終わったら（公）を押す、または充電器に戻す 

-ディスプレイじに P 通話中]と表示されます。 

-マイクで話す距離のめやすは約目 0 cm でず。 

-通話時の音量が安定しない場合はスピーカー音量を調整してお使いくだ 
さい〔陪^目8ぺージ)。 

-内線通話でスピーカーホンにすると、柜手側で声が響いて闇き取り【こく< 
なることがありまず。 

■天気予報や時報を聞くときは（受話通話） 


スピーカー ホン 

す磯のしが）を [ SP 受話通話中]と表示されるまで3秒!: U 上押してから 

ダイヤルずると、スピーカーか6相手の声が闇こえます。ただし、巧手の 
方との通話はできません。 

スピーカー ホン 

I が)を押すと、通話することができます。 


通話中、雑音が入るよラなとをは（電波サポート） 

電波サポートを設定ずると、改善される場合があります。下記の操作で現 
在の通話のみ、電波サポートが設定されまず。 


①通話中じす機のこ♦こ）を巧す 
@で[電波サポート]を選び、 


を押す 


— <お巧5せ>- 

参本体でダイヤル操作中に他のす機で同時にダイヤル操作しないでください。電 
話がかか6ないことがあリます。 

参通話中は、ディスプレイにおよその通話時闇を表示します。 

本体と子機とでは表示される通話時簡に誤差があることがあります。 










電話を受ける 

y 電話がかかってきた S 子機を巧電器か S 取る 

-す機を充電器に置いていないときは、を巧ず 

9相手の方とお話しずる 

3 通話が終わった6 @を巧ず、または巧電器に戻ず 


■ 子機を持たずに電話を受ける（スピーカーホン通話) 


①着信音が鳴ったら 



を押す 


感柜手じつながった6、マイクに向かって話す 
感通話が終わったら@を押す、または充電器に戻す 
-マイクで話す距離のめやすは約日 0 cm です。 


電話をかけ直す（再ダイヤル） 

相手のちがお話し中のときなどじ、電話をかけ直すことができます。 

■L ソ前かけた番号のうち新しいものから1日件まで記録されまず。 

1 子機を巧電器か S 取り、。^を巧ず 
2 ごを）でかけたい番号を選び、ら）を押ず 

-す磯で再ダイヤルできる番号は、32ケタまでです。 

3相手の方とお話しずる 

4 通話が終わった S @を W ず、または巧電器に戻ず 


■ 本体で電話をかけ直ず（再ダイヤル） 

①画面をタッチしてホームメニューじし、[電話]を夕、ソチする 
(D [表示切替]一[再ダイヤル]の順に女ッチする 
③電話をかけ直したい番号を選ぶ 

•本体で再ダイヤルできる番号は、32ケタまででず。 

@す機を充電器から取り、を巧す 
⑥柜手の方とお話しずる 

⑧通話が終わったら f な）を巧す、または充電器に戻す 

■ 本体の再ダイヤルの記録をずべて消去ずるときは （ D 赏 97 ページ) 
■ モ機の再ダイヤルを1件ずつ消去ずるとをは 


① ) を押ず 

(D で消ましたい蓄号を選び、 cfo を巧ず 

③ c § 三で〔1件消去〕を選び、 CO を2回キ甲ず 


f ' み 


■ モ機の再ダイヤルの記録をずべて消去ずるとさは 



を押し、 
を押し、 


ま 


で[全消去]を選ぶ 
で[再ダイヤル]を選び、 



を2回巧ず 


— <お知らせ>- 

参再ダイヤルの番号は、本体と子機で別々じ記録しています。本体でかけた番号 
を子機で再ダイヤルしたり、子機でかけた番号を本体や他の子機で再ダイヤル 
した y することはできません。 

参本体の再ダイヤルは、1件ずつ消去できません。 

参通話中は本体でお断りなどの操作をすることができます。ただし、本体と子機 
を離してご使用になるときは、他の人が本体を操作しても有効となりますので 
ご注意ください。 

参通話中は、ディスプレイじおよその通話時圍を表示します。 

本体とす機とでは表示される通話時間に誤差があることがあります。 




画面をタッチしてホームメニューにし、段茵をタッチする 


《電話帳》一 博が贸登録]の順にタッチずる 

固 



-ホームメニューで廣罰--[表示切替]--[電話帳]-*邸お登録] 
の順にタッチして.この画面を表示することもできます。 

[名師をタッチして名前を入力し、跌赶をタッチして入 
力をお定させ、再度跌定]をタッチずる(をち10で字まで) 

■ で字を人力する（陪=29ページ） 

「カナ」を確認ずる（全角10文字まで） 

〇正しいときは：そのまま手順已へ 
0 間違つているときは：タッチして、正しい読みを入力ずる 

-で字を人力する（陪=29ページ） 


本はの電話帳の営録/修正/消去 

よく利用する電話番号を、電話帳に登録しておくことができます。本体には最 
大100人分の番号を登録できます。 

本がの電話帳に登録する 


2 


3 4 


24 


5 [電話ま号]をタッチして、ま号を入力し、障颜をタッチず 
る （32 ケタまで） 

■ 巿か局をか6登録して < ださい。 

■ [ポーズ]をタッチずると，約3秒闇の待ち時菌（ポーズ）を人力で 
きます（ディスプレイじは「一」（八イフン）で表示されます)。 

C 〇イメージを登録しないときは： 

U [登録]をタッチずる^手順9へ 
〇イメージを登録ずるときは： 

イメージイラスト （© ) をタッチずる一手順7へ 
マ 〇イラストを登録ずるときは： 

, [イラストを登録]をタッチして、設定したいイメージイ 

ラストを還ぶ 

〇ホ外線通信で写真を登録ずるときは： 

[ホが線通信で登録]をタッチして、本体前面のホが線通 
信ポートの正面に、携帯電話などの赤外線通信ポートを 
向けてホ外線通信ずる 

〇メモリーカードの写賣を登録するときは： 

[メモリーカードか S 登録]をタッチして、登録したい写賣を還ぶ 

8 [登録]をタッチずる 

n 〇続けて電話帳を登録ずるときは： 

。 [新規登録]をタッチずる^手順3か S くり返し操作ずる 

〇電話帳の登録をやめるときは： 

[ホーム]をタッチずる 

— <お知らせ>- 

参内部メモリーの写真をイメージに登録ずることはできません。 

参電話帳は，を前、カナ、電話番号を入力しないと登録できません。 












■ 本体の電話帳を修正ずる 

①画面をタッチしてホームメニューじし、[設定]をタッチする 
感<:電話帳>-^ [編集]をタッチする 
風修正したい巧手先を選ぶ 
® 修正したい項目をタッチし、修正する 
風憧観をク、ソチする 

■ 本体の電話帳を1件ずつ消去ずる 

①画面を夕、ソチしてホームメニューにし、〔設定]をタッチする 
霞<電話帳>-^ [消去]をかソチする 
感消去したい柜手先を選ぶ 
狂)[はい]をク、ソチする 


■ 本体の電話帳をずべて消去ずるとさは（内部メモリーのファイルをず 
ベて消去ずる（データ消去）日7ページ） 


■ 本体の電話帳の登録件数を確認ずるとをは（内部メモリー使用客量確認 
巨日べージ） 

■ 本体の再ダイヤルの記録/着信記録を電話帳に登録ずるとをは 

①画面をタッチしてホームメニューじし、[電話]をタッチする 
風[表示切替]一[再ダイヤル]の順にク、ソチずる 

CD 再ダイヤルを登録するとさは 

[新規登歸]をタッチし、登録したい再ダイヤルをタッチする 

着信記録を登録ずるときは 

[着信記録]-^ [新規登録]を夕、ソチし、登録したい着信記録をクッチする 
•着信記録の登録じは、ナンパー-ディスプレイのご契約が必要でず。 
® 必要な項目を登録し、〔登録]をタッチする 


電話•電話帳 
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フォト電話帳の営録/解除 


電話帳に登録した相手先の中から、よく利用ずる相手先をフォト電話帳に登録 
することができます。ダイヤルしたり電話帳を運んだりずることなく、写真や 
アイコンをタッチして電話をかけることができまず。最大6件の相手先を登録 
できます。 

フォト電話帳に登録する 

y 画面をタッチしてホームメニューにし、駿赶をタッチずる 
つ くく電話帳》一 [フォト電話帳の登録と解除]をタッチずる 

3 [タッチして登録してくださし、]をタッチずる 

-[夕、ソチして登録してください]が表示されていない場合は、フォト 
電話帳を解除する （0^ ち記）で登録されているフォト電話帳を解 
除してか6登録し直してください。 

-ホームメニューで [電話]一[表示切替]一 [フォ ト電話帳]の順に 
タッチし、[タッチして登録してください]を夕、ソチして、登録するこ 
とちできます。 

4登録したい相手巧を選ぶ 

C 〇続けてフォト電話帳を登録ずるときは： 

3 [フォ ト電話帳の登録と解除]をタッチずる^手順:3か 
6くり返し操作ずる 

〇フォト電話帳の登録をやめるときは： 

[ホーム]をタッチずる 
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フォト電話帳を解除する 

y 画面をタッチしてホームメニューにし、嚴赶をタッチずる 

つ 《電話帳》^ [フォト電話帳の登録と解除]をタッチずる 

3解除したいフォト電話帳を選ぶ 

4瞄除ず别をタッチずる 

/r 〇続けてフォト電話帳を解除ずるときは： 

[フォト電話帳の登録と解除]をタッチずる^手順3か 
6くり返し操作ずる 

〇フォト電話帳の解除をやめるとさは： 

[ホーム]をタッチずる 


— <お巧]白は>- 

♦フォ ト電話帳に登録している電話帳の内容ををを'ミ肖去すると，フォト電話帳 
の内容ち変更' ミ肖去されます。 



モ機の電話帳の營録 / 修正/消去 


よく利用する電話蚕号を、電話帳に登録しておくことができます。す機には最 
大1日日人分の蚕号を登録できまず。 


モ機の電話帳に登録する 


1 を巧し、で屆話崎を還ぶ 

2み を巧し、こ^で[電話帳登録]を還ぶ 

3 cQd を巧し、ダイヤルボタンで名前を入力する（全角10 
で字/半角20で字まで） 

0 名前の入力を省略ずるとをは、何ち入力せずを押ず 
一手順6へ 


文字を人力する (腐つ9〜31ぺージ） 


4 

5 


み 


を巧ず 


「読み」を確認ずる n 

〇正しいとさは：そのまま と吟 を巧ず 

〇間違っているとをは： 科 で修正したい文字まで移動 
して、で消ち、ダイヤルボタ 

ンで修正したあとを押ず 

-「読み」は半を12で字まで人力できます。 


ダイヤルボタンで電話番号を入力ずる （24 ケタまで) 

U ' 巿か局をか6登録して<ださい。 


7 を巧ず 

■ モ機のポーズについて 

電話番号人力時に ^ OD を押すと、約3秒固の待ち時間（ポープ）を人力 
できまず。 

ディスプレイじは「一」（八イフン）で表示されます。 

■ モ機の電話帳を修正ずる 

①（圧!）を巧す 

(D を で修正したい相手の香号を選び、を巧す 
③で〔電話帳変更]を選び、をキ甲ず 
通ダイヤルボタンでを前を修正して、 cfc ) を巧す 
⑥ダイヤルボタンで「読み」を修正して、 cfc を巧す 


⑥ダイヤルボタンで電話蚕号を修正して、 
•修正しない項目は、修正せずにそのまま 


蕃 


を巧ず 

を巧してください。 


■ 子機の電話帳の巧客を本体にも登録ずるときは （腹 =35ページ) 


■ 子機の再ダイヤルの記録を電話帳に登録ずるとさは 

© 田 jo 三を巧ず 


② 


。が 

で登録したいを号を還び， 

③ cSo で[電話帳へ登録]を還び， C 03 を押ず 

④ を前を人力して，を押す （ K を 29-31 ぺージ） 

み 
み 


を押ず 


©読みを確認して、を押す 
® 電話番号を確認して、を巧す 


子機の着信記録を電話帳に登録ずるとさは 

を押す 


① 

(D 




で登録したい番号を選び、を押す 

(D で[電話帳へ登録]を選び、 C& を押す 

©を前を人力して、を巧す（腐^29〜31ぺージ） 

風読みを確認して、を巧す 


® 電話番号を確認して、を巧す 

-着信記録の登録には、ナンバー-ディスプレイのご契約が必要です。 
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■ 子機の電話帳を1件ずつ消去ずる 


① fS ) を押す 


風 


妻 


で消去したい相手の蓄号を選び、 



を押す 


で [1 件消去〕を還び、 



を2回押ず 


— <お知5せ>- 

参本体が使用中などのときは、「ピーピー」と エラー 音が鳴って、子機の電話帳 
の登録/修正/消去をすることはできません。 



文字を入力する 

义字入力のしかた（本な:) 


④ ⑥ 



①人力表示 

現を人力している文字が表示されます。 

③段数]/ [カナ]/ [かな] 

人カモードを変更します。 

通文字人カキー 

表示されている文:字を人力します。 

@ [ルタ字]/[大文字] 

J 」 V 文字/大文字人力画面に切り替えまず。 

⑥[変換] 

[かな]で人力した文字を変換します。ク、ソチするたびに、次の変換結果を 
表示します。[決定]をタッチすると蜜換が確定します。 

⑥頃る]/邸消] 

何も文字を人力していないときは、原引が表示されます。タッチすると、 
何も人力せずに元の画面に戻りまず。 

女:字を人力しているときは、[取消]が表示されます。タッチすると、一蚕 
禮ろの文字が消去されます。 

[変換]をタッチして変換中のときは変換を止めて、かな表示に戻りまず。 
⑩棵封 

[かな]の変換時は、変換を確定します。 

変換時 L ソ外は、文字入力をみ定し、画面が切り營わりまず。 


— <お知らせ>- 

参本体は全角入力のみです。 

参本体では区点コード人力はできません。 


文ぞ入力のしかた（モ機） 


人カモードを切り替えることじよって、（連)/(カナ)/(英 )/( 数)/半(カナ)/ 
半(英)/半(数)/(区点）の8種類が人力できます。 

文削替 


2 


@を巧し、入カモードを還ぶ（押ずごとに切り替え） 

ダイヤルボタンで文字を入力ずる 
(入力例)- 


ゆ ラ じん 

^ f 回山封凶幽 

(2 回） （3 回） （2 回） （1 回） （3 回） 

幫猫の*みを 押ォ 

漢字に変換を巧して違ぶ 
して入力 > 蠢 

⑤「友人」び表ちされた！5 
を巧ず 


4ち]ナ] 


ユウ ジ ン 

則山巨 さ I 画四 

に回） （3 回） （2 回） （1 回） （3 回） 


r な1 S H 0 P 

器 ] た I みた I お。 I を I 

(4 回）に回） （3 卽 （1 回） 


獨] 


1 2 3 

山回封 


区点コード4己6 7の「翼 J を入力するとを 

腔点]回国固因時黑蟲入力 


ボタンを押すごと(こで字が切り替わります（〔数]では1ボタンじつき 
1で字)。 


乂•"ーイーウーエーオーァーィ - 


例：【1】の場合 _ 

うまく漢字に変換できないときは、 
たを変えて入力して<ださい。 


互 


1文字ずつ人力したり、読みか 


交:字を消去ずるとさは 

子機で文字を消すときは、 


巧擦/消去 

L 保留1 


を押します（カーソルの1つ前の文字を消 

巧綜/消ま 


去/カーソルが文字の上にあるときは、ぞ■ので字を消去)。2秒じ(上、 
をキ甲し続けると、すべてので字が消去されます。 


1 * 1 ^ 
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■ 小文字を入力ずるとさは 

ル文字のある「あ巧」、「た巧」、「や巧」では、大文字の切り替えが一巡し 
たあと、か文字を人力することができます。詳しくは、文字人力一覧表 
(0^31 ぺージ）をご覧ください。 

■ で字と夕字の間を空けるには （ r 姓」と「ち J の間を空けるときなど） 

前ので字を入力したあとじ co > を巧し、スペースを人力してから次の文 
字を人力してください。 

[0] をスぺースが入力されるまで巧して間を空けることもできます。ただ 
し、人カモードが[数]、半[数]、[区点]のときは、スぺースを人れるこ 
とはできません。詳しくは、で字人力一覧表 （11^31 ページ）をご覧くだ 
さい。 

■ 同じボタンに割り当て5れているで字を続けて入力ずるには（「イエ」 
など） 

文字を人力したあと、 

字を人力しまず。 


com を巧してカーソルを移動させてか6 、次の文 


30 


文き入力一覽表（モ機) 


入カボタン 


ひ6がな 
(漢）《1 


カタカナ 

(カナ)/半(机 


英字 

棋）/半棋)※2 


数字 

御)/半御) 


区点 

n — ド 

腔点) 


怎いうえお 

あいうえお 


アイウエオ 

アイウェオ 


@ . /- 




かさ <けこ 


カキクケコ 


ABC 
a b C 


13 


さしすせそ 


サシスセソ 


D E F 
d e f 


ル 


たちつてと 
〇 


タチ、ソテト 

、ソ 


GH I 

呂 h i 


5な I 


なにめねの 


ナニヌネノ 


らは 


はひふへほ 


八ヒフへホ 


MNO 
m n 0 


《3 



曰ゃ 


み 


rn ゎ 


まみむめち 


やゆよ 

やゆよ 


らリるれろ 


わをん h 
□ (スぺ-ス) 


□ □ 


ムメモ 


ヤュ3 

ヤユヨ 


ラリルレ □ 


ワヲン B 
□ (スぺ-ス) 
□ □ ※斗 


PQRS 
D q r S 


TUV 
t u V 


WX Y Z 
w X y z 


□巧の固固 

□ (スぺ-ス） 


7 


8 


9 


0 


^1:子機が本体の電波の届く範囲じないと、子機ので字人力機能は使用でき 
ません。 

《2:半角英字のアルファペットは大文字のみです。 

《3 ;区点コードじついては1日〇〜1日2ページをご覧ください。 

^^4 ：□□ は全をのみです。 

※已：濁点•半濁点をがけたい文字を人力したあとじキ甲してください。「は」巧 
の文字では、巧すごとに運点-^半濁点-^ななし-^!点’••と切り替わりま 
ず（半角カナでは、濁点、半濁点ち1文字として入力されます)。 
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入カボタン 

ひ5がな 
(熟※1 

カタカナ 
(カナ)/半(カナ） 

英字 

棋）/半(英)《2 

数字 

御)/半® 0 

区点 

コード 

腔点） 

关トニ 

羯点/半濁点※5 

無効 

* /X 

無効 

#且 

無効 

# 

無効 

み 

カーソル左ち移動 

年 

m 

かな漢字変換/ 

カーソル上下 
移動 

カーソル上下稽動 

み 

入力した女字 
のミ央定 

まを（次へ進む） 

巧協/消ち 

\ 保留1 

1女字消去 （2 砂!^:(上押し続けると、すべての义字を消去） 

巧贈 

女字の種類の切り替え 


■ 昌舌 . 昌舌長 

屬^||己屬^||己^^ 


















































































電話帳で電話をかける 


よ<使ク相手化を電話帳に登録してお<と.電話帳から柜ま巧を選んで電話を 
かけることができまず。 

•電話帳登嵐本体 （ Kr 24 ページ）/子楼（陪=27ページ） 

電話帳でかける _ 

1 テ機を充電器か S 取り、@を巧ず 
2 c | d で相手を還び、@を巧ず 

3 相手のちとお話しずる 

■ 通話中は.ディスプレイにおよその通話時固を表示します。 

4通話び終わった S @を巧す、または充電器に戻ず 


■ 本体の電話帳でかける 

①画面を夕、ソチして ホームメニューにし、 [電話]をク、ソチする 
風[表示切替]一[電話帳]の順にタッチする 
( D 電話をかけたい柜手の行をタッチし、巧手先を選ぶ 

® す機を充電器から取り、 つ） を巧す 
風相手のちとお話しする 

-通話中は、ディスプレイにおよぞ■の通話時間を表示します。 
愈通話が終わった6 fo ) を押す、または充電器に戻す 
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■ 子機で2日ケタむ上の番号をダイヤルずるとをは 

電話帳【こは、電話蚕号を24ケタまでしか登録できません。25ケクじ(上の電 
話蓄号のときは、蚕号を分けて登録しておけば統けて使えます（チェーン 
ダイヤル機能)。 


①@を押す 

@ で雷号を選び、 6) を押す 

感電話が発信される前に、@)を巧す 
0 で次の番号を還び、を巧ず 

©柜手の方とお話しする 

® 通話が終わった6 ( p ) を押す、または充電器に戻す 


■ 子機で名前の頭夕字か5検索して電話をかけるときは 

【1】〜【0]のダイヤルボクンは、登録したを前の頭で字の巧（あ巧〜わ 
巧）【こ対応しています。ダイヤルボタンを巧すことで、該当ずる巧手の番号を 
電話帳から横索できます。 


① [ m ) を押す 

巧）ダイ中ルポタンで柜手のを前の巧を人力する 


0^」：「友人」を探すときは【引）（豚29〜31ぺージ） 

(3) 目的の相手の番号が選ばれていないときは、 CO ^ を巧して選び、 


(つ）をキ甲す 


( D 柜手の方とお話しする 

風通話が終わった6@を巧す、または充電器に戻す 


■ 子機の電話帳に 184 俳通知）や186 (通知）を付けて電話をかける 
とさは（特蚕ダイヤル） 

184や186などの蚕号を電話帳に登録した雷号の前に人れてダイヤルします。 


①（口)を巧す 


② 


③ 


I 


で番号を選び、 


み 


を押ず 


で〔特香ダイヤル〕を選び. 


'み 


を押す 


④特番ダイヤルを人力する （8 ケタまで） 

非通知でかけるときは【1]に】【4],通兒]してかけるときは[1】【8】 
【引と順に巧す 


風を巧す 
©柜手の方とお話しずる 

③通話が終わったら@を巧す、または充電器に戻す 


— <お知らせ>- 

参子機の電話帳は、次の順に自動的に並べ換えられます。数字 （0 〜 9) ^英字 
〔 A 〜 Z ) ーカナ巧0音順） 

参本体じは、チェーンダイヤル機能と特番ダイヤル機能はありません。 



フオト電話帳で電話をかける 


フォト電話帳に登録した写真やアイコンをタッチして電話をかけることがで 
きまず。 

♦フォト電話帳登録（陪=2巳ページ） 


写真をタッチして電話をかける 

i 子機を巧電器か S 取る 

» ■ 前回利用した電話メニューの画面が表示されます。 


2 

3 


本体で[表示切營]^ [フォト電話帳]の順にタッチずる 
電話をかけたい相手のちを還ぶ 



4モ機の （5) を巧ず 

5 相手のちとお話しする 

-通話中は.ディスプレイにおよその通話時固を表示します。 

Q 通話び終わった5 @を巧ず、または巧電器に戻す 
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本はとモ機、モ機と子機の間で電話帳を面送する 


本体で登録した電話帳をす機に、子機で登録した電話帳を本体に転をずること 
ができます（転送した電話番号はミ肖えません)。 

本巧の電話帳をモ機に拓送する 

y 画面をタッチしてホームメニューにし、[設定]をタッチずる 

ク《電話帳》一[モ機転送]をタッチする 

〇 〇1件ずつ転送ずるとき： [1 件ごとお送]をタッチずる 
づ 一手順4へ 

〇ずべて転送ずるとき：[全件面送]をタッチずる 
-手順已へ 

転送したい巧手巧を選ぶ 

に 転送ずるモ機の番号（[子機 1] 〜[テ機4])をタッチずる 


■ モ機の電話帳を1件ずつ15送ずる 

子機サ6子機への電話帳のお送は，子機を2台け上お使いのときじごを用に 
なれます。 

①リロ）を押ず 


② cm で転送したい柜手を達び，を押ず 
感で [1 件転送]を選び、 cfc を巧ず 
通 COD で本体（親磯)、または他のす磯か6転送先を選び， 


'が 


を押す 


本体が使用中などのときは、「ピーピー」とエラー音が鳴って転送できま 
せん。 


■ 子機の電話帳をずべて I ち送ずる 

す機からす機への電話帳の転送は、す禮を2台 LU 上お使いのときにご使用に 
なれます。 


① 

風 

④ 


み 

を 

を 


を押ず 


で[電話帳]を選び、 



を押ず 


で[電話帳全転送〕を選び、 



を押す 


で本体(親機)、または他のす機から転送先を選び、 


み 


を押す 


— <お知らせ>- 

•子機か6本体へ転送できる読み（カナ）は1日文字目までです。11夕字目(降 
の読み（カナ）は転送できません。 

参本体に登録した写真やイメージは転送されません。 

参転送先の電話帳が100件を超えないようにしてくた‘さい。100件を超えた電話 
帳の内容は馬送されません。 

参名前と読み（カナ）と電話番号が同じデータをすでに登録されている場合は、 
転送動作は完了しますが、データは乾送されません。 



ワンタッチダイヤルを使う（モ機） 

よく電話をかける柜手の方を、ワンタッチダイヤル （3 件、子磯のみ）に登録 
しておくと、かんたんな操作で電話をかけることができます。 

ワンタッチダイヤルじ登録する電話番号はす機の電話帳か6還びます 。あらか 
じめ柜手の方をす機の電話帳に登録〔11^27ページ）しておいてください。 

ワンタツチダイヤルにを号を登録する 


7 c*b を巧ず 


2 c|d で[電話帳]を選び、 み を巧す 

3 cSd でロンタッチ登録]を選び、 

C& を巧ず 

4 cJd でワンタッチダイヤルを 



〇 [ワンタッチ 1] 

〇 [ワンタッチ 2] 

〇 [ワンタッチ 3] 

か6選ぶ 

5み を巧ず 

G で障鋪を還び、^を巧ず 

7 COD で登録したい相手ホを電話帳か5還び、 
C 0 D を巧ず 


36 


ワンタッチダイヤルで電話をかける 

y モ機を充電器か S 取る 

巧電話をかけたいワンタッチダイヤルを CI 3 、0、运 D 
と か5選んで巧す 

3通話げ終わった S を巧す、またはモ機を充電器に戻す 


■ モ機のワンタッチダイヤルの登録を消去ずるには 

①を押す 

霞 を で[電話帳]を運び、 cfc を押す 

③ cSd で[ワンク、ソチ登卸を遲戊を押ず 

④ CoD でミ肖ちしたいワンタッチダイヤルを，[ワン々ツチ 1] , 


[ワンタッチ2]、[ワンタッチ 3] か6還び， 
⑥ CSD で[ミ肖去]を選び.を2回巧す 


み 


を押ず 


■ 子機のワンタッチダイヤルの登録をずべて消'去ずるには 

① CO を押ず 


み 

夺 


② C ： 豆:3で[全ミ肖去]を運び， 

③ で[ワンクツチ]を選び, 


% 


を押す 

を2回巧ず 


— <お知らせ>- 

参ワンタッチダイヤルに登録している電話帳の内容を変更-消去すると、ワン 
タッチダイヤルの内容も変更.消去されます。 



留守に設定する/解除する 


外出中に巧手の方の用件を録音したり、ファクスを自動受信します。 

♦柜手の方の用件は、1件じつき約30秒聞録音できます（録音時聞は変更で 
きます。「録音時間」 D ^98 ページ)。 

参すべての録音を合わせて、最大約15分間または30件まで録音できます。 



着信音の回数は変更できます （ d ^41 ページ「留守蓄電話の応答回数を蛮要す 
る（留守時応答回数)」)。工場出荷時の回数は「4回」です。 

《2応答メッセージ待ち時商と発信音待ち時商は変更できます〔11^98ページ)。 
工場出荷時の設定は [4 砂]です。ただし、短くするとファクスを受けに<く 
なる墙合があります（応答メッセージ待ち時間と発信音待ち時間は、ファク 
スを受信するためじ必要な無音時聞です)。 

本付:で留守に設定する 

1 画面をタッチしてホームメニューにし、[留守]をタッチずる 

f -録音できる残り時闇がないときは、「メモリーがいっぱいです」と音声 
でお知らせします。 

不要なメッセージを消去してください （ D ^41 ぺージ)。 


留守番電話 
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本付:で留守設定を解除する 

留守設定を解除ずると，留守設定中に録音されたメッセージを自動的に巧生し 
ます。がしい録音がない場合は，巧生しません。 


留守設定なをの再生について 

留守設定 留守設定招除 

1 _ T 


1件目 

2件目 

3件目1 4件目 

已件目 

6件目 

再生巧み 

未再生 

未再生1再生済み 

未再生 

未再生 



留守設定な後の録音を再生します。留守設定 
な後の録音びない場合は自動再生はしません。 


留守設定中に、画面をタッチしてホームメニューにし、 
[留守中]をタッチずる 

■ 歸音されている件数がホームメニューのち上に表示されます。 

〇再生び最後まで終わると、自動的に再生げ終了します。 
一手順2へ 

〇再生を途中でやめるとさは、 

再生しているメッセージをタツチずる 


〇 〇聞き直したいときは：メッセージをタッチずる 
〇終了ずるとさは：[ホーム]をタッチする 


——< おな]己せ>- 

♦応答メッセージは固をのみです。をちすることはできません。 



















































■ 「メッセージびありまず一お知6せへ J と表示しているときは 

新しく人った録音があります 0 

留守を解除したあとでも、表示しているときは、まだ再生していない（未 
再生）録音がありまず。 

すべて再生済み【こなると表示が消えます。 

■ 「ファクスがありました一お知5せへ J と表示しているときは 

受信したファクスがありまず。すべての受信データを確認または消ま 
(11^51, 巳2ページ）すると、表示が消えます。 

■ 子機で留守設定をずる/解除ずる 

① ciS を巧す 


ホ 

I 夺 

’去 


②で[留守を電話]を運び， 

風 ( T ちつで[留守設定切替]を選び、 C^D 


を巧ず 
を押す 

0 で[解除]または嚴定]を選び、〇三を巧す 


たみ 


-す磯で留守を解隙すると、留守設定をしたあとに録音があっても再生しま 
せん。 


録音されている内容を再を/消去する 


録音されている内容（留守中に録音されたメッセージや「さか6録音」，「戻っ 
て録音」）を巧生するときの操作でず。本体と子機のどち6でも再生できます。 

本付:で録音内容を再をする 

■ f 画面をタッチしてホームメニューにし、[お知5せ]をタッ 
' チする 

つ [表示切營]^ [メッセージー覧]の順にタッチずる 
3再生したいメッセージを選ぶ 

A 〇再生が最後まで終わると、自動のに再生を終了ずる 
> 一手順已へ 

〇再生をを中でやめるときは、 

再生しているメッセージをタッチする 

C 〇聞き直したいときは：メッセージをタッチする 
〇終了ずるときは：[ホーム]をタッチずる 

■ 再生中に電話びかかってさた5 

着信すると，再生は自動的に止まります。そのまま電話に化ると，お話し 
することができます。 

■ 本体の内部メモ U - の残量を確認ずるには（内部メモリー使巧容量確 
認陪=己9ぺージ） 
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尋番電話 


モ機で録音巧客を再をする 

7 を巧す 

2 cJd で[留守を電話]を還び、みを巧ず 

3 C 2 D で[用件再生]を選び、みを巧ず 

■ 録音内容を再生するとき，留守設定にしていると，留守設定 U 後の 
録音か6再生します（留守設をけ後の嵐音がない場合は1件目サ6再 
生)。 

留守設定じしていないときは、未再生の録音じ i 後か6再生します（未 
再生の録音がない場合は1件目から再生)。 

-録音巧容は、約3秒じ(上再生すると再生済みじなります。 

〇再生が最後まで終わると、自動のに再生を終了しまず。 

〇再生中の録音を1件消去したいとさはと 
順に巧しまず。 ~ 

〇再生を途中でやめるとさは、を巧しまず。 


——<お知らせ>- 

♦本体が使用中などのときは、エラー音が鳴って録音内容を再生することができま 
せん。 
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再を中にでをる操作について 


■ 本体 


再生を遠中でやめる 

再生中に再生しているメッセージをタッチする 

再生スピードを変 
える 

再生中に[再生スピード]をタッチする 

-巧すたびじ、再生の速さが「速い」^「遅い」 

-「標準」^「速い」…と切り替わります。 

音量を変える 

音量をルさくするには〔ル]、大きくするには[大] 
を夕、ソチする 


■ 子機 


再生を達中でやめる 

再生中に お 

再生中の録音を聞 
さ直ず 

巧生中に 1写 》 

次の録音にとばず 

再生中1こ (巨 《 

1つ前の録音に戻ず 

3砂じ(上再生したあと t 己な を2回続けて巧す※2 

再生スピードを変 
える 

再生中に g ら 

-巧すたびに、再生の速さが「速い」^「標準」 

-「速い」…と切り替わります。 

再生中の録音を 

1件消去ずるには 

ミ肖したい録音を巧生中に 一 ( 1 ちと順に 
巧す。 


再生が約3秒 ki 内のときじ豆な I を押すと、1つ前の録音に戻りまず。 


《2間きたい録音まで戻すときは、 f 百な j をくり返し押します （1 回巧すごと 
に1つ戻 U ます)。 












































留禪電話 ( D 臟回数を類する谓守！!ミ臟 HI 数) 


■ 本体で録音メッセージを消去ずるには 

本体メモリーじあるメッセージを消去できます。 

1件ずつ選んで消去ずるとをは 

①画面をタッチしてホームメニューじし、〔お知らせ]をタッチする 
(D [表示切替] 一[メッセージー覧]の順にタッチする 
風[消去メニュ ー] をかソチし、消去したいメッセージを選ぶ 
狂)[消去]^ [はしりの順にかソチする 

-消去途中に[キャンセル]をタッチすると、[キャンセル]を夕、ソチするま 
でのメ 、ソセ ージデータが消去されます。 

ずべて消去ずるとをは（内部メモリーのファイルをずベて消去ずる（デー 
夕消去） 陪 ^ 97ページ） 


■ 子機で録音をずべて消まずるには 

①を押す 

風广3^で〔留守蓄電話]を選び、 
恩） dS つで[録音全消去]を選び、 



を押す 


を2回押す 


留守藍電話に設定しているときじ、応答メッセージが流れるまでの巧手の方へ 
の応答回数を変更することができます （1 ◎〜2日回まで)。工場出荷時は [4 回] 
に設定されています。 

応答回数を7回上に設定すると、柜手の方がファクスを自動送信した場合な 
どじ、ファクスじ切り替わらないことがあります。ファクス受信されることが 
多いときや、電話に出ないでファクスを受けたいときは、応答回数を目回 _ L：rF 
に設定してください。 

留守時応答回数を設定する 

y 画面をタッチしてホームメニューにし、[設定]をタッチずる 

クくく電話ター[留守番電話の設定]の順にタッチずる 

〇 留守時応答回数 （1 〜2已回）の [1 回]〜 [2 已回]か5設 
^定したい内容を選ぶ 


——<お知5せ>- 

♦不要な用件はなるべく消去してください。録音されている用件がるいと、メモリー 
残量が少な<なリ、あらたに録音ができな<なることがあリます。 


——<お巧5せ>- 

♦子機の着信音は1回〜2回遅れて鳴ることがあ U ます。この場合、設定した回数よ 
り着信音の回数が少な<なリます。 

ナンバー • ディスプレイのご契約をされていない場合は、ナンバー • ディスプレ 
イの設定を[使巧しない〕じ変更すると改善されることがあります （ D ^74 ペー 
ジ)。 






写真を表示する 


フォトスライドとは 

メモリーカードの中にある写真サ本体にコピーした写真を1枚ずつ順雷に表 
不しまず。 

何も操作をしていないとき【こ、画面をタッチしないで3分經過すると、自動的 
にフォトスライドがはじまります。消なが態か6設定時刻に点灯して自動的に 
フォトスライドをはじめることちできます。 

♦ メモリーカードが挿人されているときは、メモリーカードの写真を表示します。 
♦カレンダーや時計と写真を一緒に表示したり、表示するレイアウトを変更 
したりすることもできます （ r レイアウトの設定をする」11^45ページ)。 
♦ フォトスライド中に画面をク 、ソチす るとホームメニューが、着信すると着 

信画面が、す機を充電器から取ったりす磯の（つ）を押したりすると前回利 
用した電話メニューの画面が表示されます。 


フオトスライドがはじまると… 


切り替え時間 切り替え時間 



現を再生しているメモリー内の写真が設定した順雷で再生されます。 

フォトスライド切り替え中は、タッチ操作はできません。 

■ 表示でさる写真のファイルお式について 

」 PEG おまの写真ファイル （ Exif 規格に対応）を表示できまず。パソコン 
で加工した JPEG ファイルは、表示サ操作できない場合があります。 

64 X 64〜8.000 X 8.000ピクセルの写真ファイルを表示できます。 


メモリーカードを巧り付ける 

ィメモリー 九 —ドス□ットカバーを取りがず 



〇 メモリーカードを図の向きに合わせて、カードス□ットの 
ム 奥まで確実に挿入ずる 



-ななめに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。 

-メモリーカードの端す面を液晶ディスプレイ側にして挿入して<だ 
さい。 

- SD メモリーカードとメモリースティックを2枚同時に挿人すること 
はでさません。 































■ メモリーカードを取りがず 


写真の表示中や本体のディスプレイに「メモリーカードを抜かないでく 
ださい」と表示しているときは、メモリーカードを取 D がさないでくだ 
さい。ファイルび開けなくなった D 、 メモリーカードが破損ずるおそれ 
びあ0まず。 


①手でまっすぐじゆっくりとメモリーカードを取り出す 


— <お知らせ>- 

参メモリーカード L ソかのものを挿人すると、破損するおそれがあります。 

参メモリーカードを無理に抜き取ると、本体やメモリーカードが破損することが 
あリます。 

• メモリーカードを抜き取るときに、金属端す部分を手や金属で觸れないで<だ 
さい。 

参力ードアダプターを使用して本体に取りがけたメモリーカードを取り外すと 
きは、カードアダプターごと完全に取りかしてください。カードだけを取り外 
して、力ードアダプターが本体に残っていると、正しく動作しなくなることが 
あリます。 


フオトスライドをはじめる 

ブ画面をタッチして ホームメニュー にし、[フオトスライド] 
f をタッチずる 

•フオトスライドがはじまります。 

■ 再生したい写真の入っているメモリーに切り曾えるときは 

再生するメモリーカード/巧部メモリーを、メニュー操作で切り替えるこ 
とができます （0^46 ページ)。 


デジタルフォトフレ—ム 


43 




写真表示メ ニユー にごいて 

ホームメニューで[フォト表示]を夕、ソチすると、写真が1枚と写真表示メ 
ニューが表示されます。 



①メモリー表示部 

表示している写真が、内部メモリーの写真データかメモリーカードの写真 
データかを表示しています。 

霞[レイアウト] 


画面にカレンダーや時計を表示する設定をします。 

巧） [フォ トー覧] 

表示しているメモリー内にある写真を一覧表示します。 
0 [前へ]/ [次へ] 

表示している写真の1つ前/後の写真を表示します。 
©[フォトスライド] 

フオトスライドをはじめまず。 


⑥陋転] 

タッチするたびじ、写真が時計回り（ち回り）じ 9 cr ずつ回転します。 


何もタッチせずに日秒経過すると、自動的に写真表示メニューが消えます。何 
もタッチせずに3巧経過すると、自動的にフォトスライド（0^42、43ぺ一 
ジ）がはじまります。 
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写真を1枚ずつ表示する 

メモリーの写真を1枚ずつ表示することができます。 

■/ 画面をタッチしてホームメニューにし、[フォト表示]を 
f タッチずる 

-写真が一枚表示されます。 

-写真表示メニューについて左記 

写真を一覧か6選んで表示する 

写真の一覧（インデックス）画面か6、お気に人りの1枚だけを表示すること 
ができまず。 

■/ 画面をタッチしてホームメニューにし、[フォト表示]を 
f タッチずる 


2 [フォ I -一覧]をタッチずる 

-インデックス画面の上に表示されている数字 （1/2 など）は、画面 
番号/画面総数を表します。 

3 —枚表示したい写真をタッチずる 

-写真が一枚表示されます。 

-写真表示メニューについて：左記 


— <お知5せ>- 

•写真を回転させておくと、フォトスライドでも回転させた向きで写真が表示さ 
れます。ただし、メモリーカードの場合は、電源を入れ直したリメモリーカー 
ドを取りがけ直したりすると、元に戻ります。 


















テジタルフオトフレームの設定をする 


フォトスライドの設定をする 

フォトスライドの切り替え時間、再生順などを蜜要できまず。 

ザ画面をタッチしてホームメニューにし、[設定]をタッチずる 


2 

3 


くくフオトスライド》をタッチずる 


設定したい内容をタッチずる 

-詳しくは下表をご覧ください。 


項目 

sni み 
巧な 

工場出荷時 

切り替え時間 

5砂/10が/30秒/1分/ 

5み/30分**/1あ聞*/ 

3時国**/12時園*/24時間& 

日秒 

再生順 

撮影日時/シャッフル 

撮影曰時 


《30分は毎時聞0日分と30分に、1時間は毎時間00分に、3時間は日時、3時、 
目時…じ、じ時間は加き、12時…じ、24時間は日時に切り替わります。 


レイアウトの設定をする 


フォトスライドの写真の表示方法を変更できます。カレンダーや時計と組み合 
わせることもできます。 

Y 画面をタッチしてホームメニューにし、[フォト表示]を 
f タッチずる 


2 

3 


[レイアウト]をタッチずる 

設定したい内容をタッチずる 

-詳しくは下表をご覧 < ださい。 

-選択したレイアウトのフオトスライドがはじまります。 


項目 

sni 申 
巧定 

工場出荷時 

レイアウト 

標準（黒）/標準（白）/ 

全画面時計/ 

写真+カレンダー（黒）/ 
写真+カレンダー（白）/ 
写真+時計（黒）/ 

写真+時計〔白） 

標準（黒） 


※全画面表示の設定は、写真じよっては正し<表示されなかったり、写真の 
一部が表示されなかつたりすることがあります。 


— <お知5せ>- 

参フォトスライドの設定をする前に、必ず時刻を設定してください。 

参切り替え時闇は、およその時圍です。 

参撮影日時順に設定したときは、ファイル中の撮影日時データが古い順に再生 
されます。 


— <お知らせ>- 

• 日付と時刻の設定をしていない場合は，時計やカレンダーを利巧できません。 
参時計の表示は、およその時閣です。 

•カレンダーの祝日は、2009年現在のものです。 


デジタルフォトフレ—ム 
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再をメモリーを切 0 替える 

写真の一覧（インデックス）画面か5、表示する再生メモリーを切り替えるこ 
とができます。 

ブ画面をタッチしてホームメニユーにし、[フォト表示]を 
f タッチずる 


2 [フォ I -一覧] 一[メモリー切替]の順にタッチずる 

-メモリー表示部 （0^44 ページ）が内部メモリーのときはメモリー 
カードの再生【こ、メモリーカードのときは内部メモリーの再生に切 
り替わります。 
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巧部メモリーに写真データをコピーする 


メモリーカードの写真データや携帯電話の写真データを内部メモリーにコ 
ピーできます。 

メモリーカードの写真データを内部メモリーに 

コピーする 

使用するメモリーカードを取りがけておいてください（0^42、49ページ)。 

ザ画面をタッチして ホームメニュー にし、[フォト表示]を 
f タッチずる 

2 [フォトー覧]をタッチずる 

-内部メモリーの一覧が表示されている墙をは、[メモリー切替]を夕、ソ 
チしてメモリーをメモリーカードじ切り替えてください。 

3 [内部メモリー"^^保巧]をタッチずる 

jj 内部メモリーへ保存したい写真データを選ぶ 
> 〇ずべて選択したいときは：[ページ内選択]をタッチずる 

-画面に表示されているすべての写真データが還択されます。化の 
ページの写真データは選択されません。 

〇選択を解除したいときは：[ずべて解除]をタッチずる 

-選択されたすベての写真データが解除されます。 

5 [保巧]をタッチずる 

-保存がはじまりまず。 


■ メモリーカードを取り外ずとさは （腹 =43ページ) 


— <お知5せ>- 

参内部メモリーのデータをメモリーカードにコピーすることはできません。 


ホが線通信で写真データを内部メモリーに 

コピーする 

赤外織通信 （ IrSS 通信）で写真データが送信できるようにしておいて<ださい。 

IrSSTM に巧応 している化 妄びあ0まず。ただし、巧用ずる巧手の煤おによ コ 
ては、対応する通信機能を搭載していてを通信でをない場をびあ日まず。 


-/ 画面をタッチしてホームメニューにし、[フォト表示]を 
' タッチずる 

2 [フォ I -一覧]をタッチずる 

-メモリーカードの一覧が表示されている場合は、[メモリー切替]を 
タッチしてメモリーを内部メモリーじ切り替えてください。 

ク[ホが線通信]をタッチずる 

イ本体前面のホが線通信ポートの正面に、携帯電話などのホ 
A 外線通信ポートを向けてホが線通信ずる 



兩ポートは、角度を上下左ち約15° _1ソ内に、距離を約5〜約 20 cm 
じしてください。 

携帯電話などの機器で、写真データを送信します。詳し<は携帯電 
話などの機器の取破説明書をご養ください。 

通信が開始されると「受信中です」と表示されます。 

しばらくすると画面に受信データ（写真データ）が表示されます。 
内部メモリーに自動的にコピーされます。 







5 0 続けてコピーしたいとさは：手順4をくり返ず 
〇コピーを終わるときは：[戻る]をタッチずる 

■ 赤外線通信びうまくいかないときは 

機器の間に障害物がないこと、ホう卜撼通信ポートが正しく向き合っている 
ことを確認してください。 

直射日光の下、または堂光なの真下で赤外線通信をしないで<ださい。 
テレビやビデオのリモコンなど他の赤外線通信機器や、ノイズを発生する 
機器がぶくにあると、正しく通信できないことがあります。 

■ 赤外線通信の画像サイズについて 

赤外線通信を利用するときに、本体で撒える画像サイズは目4 X 目4〜 
8.00日 X 8.0 日0ピクセルでず。 

また、ファイルサイズが 6 M 巨を超える画像は本機で受信できません。 

■ 巧部メモリーの写賣データを消去ずるには 
1件ずつ選んで消去ずるとさは 

①画面をタッチしてホームメニューにし、[フォ ト 表示]をタッチずる 
な)[フォトー覧]を夕、ソチする 

-メモリーカードの一覧が表示されている場合は、[メモリー切替]をタッ 
チしてメモリーを内部メモリーに切り替えてください。 

© [消去メニュー]を女ッチし、消去したい写真データを選ぶ 
. [ページ内運択]をタッチすると画面表示されている写真データがすべ 
て還択されます。 

-[すべて解除]を夕、ソチするとすベての選択が解除されます。 

@ [消去]-〔はい]の順に夕、ソチする 
-消去途中に[キャンセル]をタッチすると、[キャンセル]をタッチする 
までの写真データが消去されます。 

ずべて消去ずるとをは（巧部メモリーのファイルをずベて消去ずる 
(データ消去）0^97ページ） 

■ 本体の巧部メモリーの残量を確認ずるには（内部メモリー使用容量確 
認11^6日ぺージ） 
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— <お巧5せ>- 

参データの保存中は、メモリーカードを取リかさないでください。本体やメモリー 
力ードが破損することがあります。 

♦ メモリ ーカー ドの写真データを内部メモリ ーにコ ピーした場合、本体の液晶ディス 
プレイに合わせた写真データのサイズに変換されます。 



メモリーカードにごいて 


メモリーカードはイ寸属していませんので、別遠お買い求め<ださい。 

ほ用でをるメモリーカードについて 

本書では、下の SD 力ード、メモリースティックを総称して「メモリーカー 
ド」 と呼んでいまず。 

SD 力ード 

本書では、下のものをまとめて 「 SD カード」と呼んでいます。 


SD メモリーカード、 min に D カード 、 mi ぴ oSD カード 

最大 2 G 巨まで 

SDHC メモリーカード 

最大 32 G 巨まで 

min に DHC メモリーカード 、 microSDHC メモリーカード 

最大 4 G 巨まで 


当社で動作確認済みの SD カード（メーカー/型蚕/容量） 

SD メモリーカード煉ち/ SD - B 001 GT 4/1 目巨、東ち/ SD - B 002 GT 4/2(3 B ) 
SDHC メモリーカード凍ち/ SD - C 1 目 GT 4/16 GB 、 東ち/ SD - C 32 目 T 4/32 目巨) 


メモ U — スティック 

本書では、じ(下のものをまとめて「メモリースティック」と呼んでいまず。 


メモリースティック、メモリースティック Duo 

最大に 8 M 巨まで 

メモリースティックマイクロ、^モリースティック PRO 

最大 1 G 巨まで 

メモリースティ 、ソク PRO Duo 

最大1目 G 巨まで 

メモリースティック PRO-HG Duo 

最大 8 G 巨まで 


当なで動作確認済みのメモリースティック（メーカー/型番/容量) 
メモリースティックマイクロ （ S 0 NY / MS - A 1 GD /1 G 巨） 
メモリースティック PRO Duo ( S 0 NY / MS - MT 1 目 G /1 目目巨） 
メモリーステイ 、ソク PRO-HG Duo ( SONY / HS - HX 4 G /4 GB ) 


メモリーカードの巧0扱いについて 

■ メモリーカードは大切にお使いください 

•メモリーカードの登録内容は、使いかたを誤ったときや、事故や故障に 
よって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控え 
を取っておかれることをおすずめします（パソコンへコピーずるなど)。 
なお、デークが消失または蛮化した場をの損害じつきましては、当社では 
責任を負いかねまずのであ6かじめご了承<ださい。 

-メモリーカードは精密電子機器です。強い衝擊を与えたり、曲げたり、落 
としたり、水にみ6したりしないでください。 

-高温る湿の場所、またホコリのをいところや腐食性のガスが発生するよう 
なところでの使用-保管はしないでください。 

■ min 旧 D(min 旧 DHC ) 力ードや microSD ( microSDHC ) 力ード、メモリー 
スティック Duo (マイクロ 、 PRO Duo 、 PRO-HG Duo ) を本体に接続 
ずるには 

それぞれのカードにイ寸属しているアダプター、または巿販のカードアダプ 
ターが必要です。アダプターを使用せずにカードを挿人ずると取り外せな 
くなることがありますのでごを意ください。 

■ 書さ込み禁止スイッチについて 

メモリーカードには、デークの誤消去を防止するためじ「書き込み禁止ス 
イッチ」がイ寸いているものがあります。 「 LOCK 」 側にずると、データの消 
去や登録ができなくなります。 

•メモリーカードを本体に取り付けるとき、ななめから入れると、本体に 
引っかかり、書き込み禁止スイッチが 「 LOCK 」 側にずれることがありま 
す。引つかからないようじまっすぐ挿人してください。 


一<お知らせ>- 

♦当社で動作確認済みの方モリーカードは当なのサポートページ （ http :// 
www . sharp . co . jp / support/) でご?!認ください。 

参対応表の範囲内の、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありま 
せん。 

参メモリーカードの種類や保をされているデータじよっては、読み込みの時圉が 
3分じ(上かかることがあります。 


デジタルフォトフレ—ム 
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ファクスを受ける 


ク 

ス 


^ 巧手の方とお話ししたあと、ファクス受信に切り替えることができます。 

マ ファクスを受ける 

y 着信音が鳴った S 、 子機を巧電器か S 取る 

-す機を充電器に置いていないときは、 Q ) を押してください。 

2 「ポー•ポー…」という音び聞こえるか、相手側でファクス 
—送信の操作がされた S … 

本体で操作ずるときは：[ファクスを受信]をタッチずる 

モ機で操作ずるときは： み を押し、ごで3で [ FAX 受信] 

を選び、 A を巧ず 

-「ポー•ポー…」という音が闇こえたときは、受信操作をしなくて 
も、自動的にファクスを受信することができます（ファクスおまか 
せ受信)。解除ずるときは99ページをご覧ください。 

3 受信がはじまるので、子機を巧電器に戻ず 

-ファクスを受信すると、自動的に電話が切れます。 
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■ ファクス受信枚数-受信件数について 

A4 サイプ 7 日日で字程度のモノク□原稿（独自）を標準的な画質 （8 X 3. 8 己本 
/ mm ) で本体にメモリーしたとき、約99枚または99件までファクス受信で 
きます。原稿の内容によって、受信できる枚数は蛮わります。 

■ メモリーびいっぱいになったとをは 

受信の途中でメモリーがいっぱいじなると、受信が止まり通信エラーにな 
りまず （ 〔ファクス通信エラー]または〔ファクスの容量不足のため、受信 
できません。〕と画面に表示されます)。ファクス受信した内容を消まして 
ください。 

■ 本体の内部メモリーの残量を確認ずるには（内部メモリー使巧容量星認 
巨日ぺージ） 


— <お巧5せ>- 

♦相手の方がファクスを手動送信で送ってきたときは、電話を受けても無音の場 
合があります。呼びかけて応答がないことを確認してから、本体、または子機 
のファクス受信操作を行って<ださい。 



受信したファクスをデイスプレイで見る 


受信したファクスを了イスプレイに表示して確認することかできます。新しく 
受信したファクスがあるときは、ホームメニュー画面などじ「ファクスがあり 
ました-お知らせへ」とガイダンスが表示されます。 

受信したフアクスをデイスプレイに表巧する 

i 画面をタッチしてホームメニューにし、[ファクス]をタッチ 
■する 


2 [ファクスを見る]をタッチずる 

-ファクス受信されているファクスの一覧が画面に表示されます。 

-ホームメニューで[お知6せ]一[表示切替]一[受信ファクス]の順 
にタッチして、表示することもできます。 

5 確認したい受信ファクスを選ぶ 

-受信したファクス データを確認しますち記)。 

4確誌び終わった6、[戻る]をタッチずる 


受信したファクスデータを確認する 

受信したファクスは、下記のように表示されます。受信内容が複数ページある 
ときは、1ページ目が表示されます。 

① ⑥ 通）® 



① 倍率 

現な表示している倍率を表示しています。 

[一]をタッチするたびに縮小、 [+] をかソチするたびじ拡大します巧0段階)。 

② へ。一、、//総ぺ 一 、、， 

現ち表示しているページ/総ページを表示しています。 

□ をタッチすると前ページ、 Q をタッチすると次ぺージを表示します。 

CD 陋転] 

夕、ソチするたびじ、表示部分がち回りに90度ずつ回転します。 

@ [横フィット] 

受信データの横幡を画面に合わせて表示します。 

通上下左ちキー 

表示している部分を夕、ソチしたち向に動かします（スク□ール)。 

何もかソチせずに日秒絕過すると、自動的にキー表示が消えます。その状態で、 
画面に夕、ソチしたまま指を動かすと、画面がスク□ールします。[キー表示]を 
タッチすると再度キーが表示されます。 

— <お知らせ>- 

参 A 4 サイズの長さを超える受信ファクスは， A 4 サイズまでしか表示できません。 
送信元の原稿の内容が、 A 4 サイブより長くなるときは、送信される方に2ペー 
ジに分けて送信していただくことなどをごが頼ください。 
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フアクス 


























受信ファクスデータを消去する 

i 画面をタッチしてホームメニューにし、[ファクス]をタッチ 
f ずる 

2 [ファクスを見る]をタッチずる 

-ホームメニューで[お知らせ]一[表示切替]一[受信ファクス]の順 
じ夕、ソチして、表示することもできます。 

3 [消去メニュ ー] をタッチし、消去したい受信ファクスを選ぶ 
4 [消去]一[はし、]の順にタッチずる 

W -消去途中に[キャンセル]をク、ソチすると、[キャンセル]を夕、ソチす 
るまでの受信ファクスデータが消去されます。 

■ ずべての受信ファクスを消去ずるときは（巧部メモリーのファイルを 
ずべて消去ずる（データ消去）0^97ページ） 
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メモリーカードにファクスデータを巧巧する 


一<お知らせ>- 

参受信ファクスデータの保を中は、メモリーカードを取りかさないでください。 

本体やメモリ -力ー ドが破損することがあります。 

♦保をじは時闇がかかることがあります。 

参メモリーカードに保ちしたファクスデータは、本体のフォトー覧やフォトスラ 
イドで表示することはできません。 
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本体に保存されている受信ファクスデータをメモリーカードじ保存すること 
ができまず。保存した受信ファクスデータは、パソコンなどで確認したり、巧 
刷したりずることができます。 

メモ y —カードに受信ファクスデータを巧をずる 

受信ファクスデータはち記のように保存されます。 

ブ画面をタッチしてホームメニューにし、[ファクス]をタッ 
f チずる 

ク [ファクスを見る]一[力ードへ保词の順にタッチずる 
3お巧したい受信ファクスを選ぶ 
4 [保巧]をタッチずる 

で〇保巧したファクスを本体か S 消去ずるときは： 

J [はい]をタッチずる 

〇保巧したファクスを本体か S 消去しないときは： 
[いいえ]をタッチずる 


♦ 保存ファイル形式： 」 PEG 形式 

-保存すると、 」 PEG 形式のデータがメモリーカードに保存されます。 

• 保存先： PRIVATE \ SHARP \ FAX \ IMAGE \ yymddkkk \ 

• yymdd には、日付が人りまず。 w は西暦（下2ケタ）、 m は月 （1 〜 C )、 
dd は日です。 

• kkk には、保存した順に001〜日99の数字が連番で入ります（件数)。 

参保存ファイルを： hhmmsspp . j'pg 

* hhmmss じは、時刻が入ります。 hh は時聞、 mm は分、 ss は秒です。 

-りかこは、保存した順に01〜99の数字が連蚕で人ります（ファクスの枚撒)。 


ファクス 




ファクスを送る 


メモリーカードに保存されている写真データや携帯電話などの写真データを 
ファクス送信することができます。 

自分のを号やを前を登嵐して<ださい （ E をち記)。 

ファクスを送 る 

メモリーカードの写真デークをファクスずるときは，使庙ずるメモリーカード 
を®リイ寸けておいて<ださい（11を42, 49ページ)。 

携帯電話などの写真デークをファクスするときは，携帯電話のホか線通信 
( I rSS 通信）で写真が送信できるようにしておいて<ださい。 

イ画面をタッチしてホームメニューにし、[ファクス]をタッ 
* チずる 

ク [ファクスを送る]をタッチずる 

〇 〇メモリーカードの写賣データをファクスするとさは： 

[メモリーカードか5ファクスを送る]をタッチして、送 
信したい写賣を還ぶ 

〇携帯電話などの写真データをファクスするとさは： 

[ホが線通信でファクスを送る]をタッチして、本体前面 
のホが線通信ポートの正面に、携帯電話などのホが線通 
信ポートを向けて赤外線通信ずる 

4送信ずるファクスを巧認ずる 

W ' 送信したい写真データをお認ずる（陪=55ぺージ） 

5 枚へ]をタッチして、電話をかけたい巧手のちを還ぶ 

-前回利用した電話メニューの画面が表示されます。[表示切替]を 
タッチして，化の方までダイヤルずることちできまず。 

S 子機を充電器か S 取り、じ；を巧ず 


54 


7巧手のちとお話しして、ファクスを送信ずることを伝え、 
ファクスを受信ずる操作をしてちらう 


8 


「ピ —…ヒヨ □□」という音が聞こえた5、本体で [ファ ク 
スを送信]をタッチずる 

■ 送信がはじま y ます。 

-を信が終わると「ファクスを送信しました」と音声でお巧6せしま 
す。 

-す機で操作してファクスを送ることもできます。 



を押し、 〔 FAX 送信〕を選び、 



を押してください。 


g 送信が終わった S 子機を巧電器に戻ず 

-ファクスを送信すると自動的に電話が切れます。 


■ あなたの電話番号（発信元番号）を登録ずる（本体） 

登録した電話番号は、ファクスを送ったとき、相手の方の記録紙に印刷さ 
れます。 

①画面を女ッチしてホームメニューにし、〔設定]を夕、ソチする 
(!)<< ファクス> 一[発信元番号登録]の順にタッチする 
巧)電話番号を人力し、[登録]をタッチする（最大20ケタ） 


■ あなたの名前（発信元名）を登録ずる（本体） 

登録した名前は、電話香号と同じく巧手の方の記録紙に印刷されます。 

①画面を夕、ソチしてホームメニューにし、〔設定]をタッチする 
巧) <ファクス>-^ [発信元名登録]の順にタッチする 
感を前を人力し、[ミ夫定]をかンチして人力を確定させ、再度[ミ夫茵を女、ン 
チする〔最大全角1日文字） 

-文字を人力する（陪 "29 ページ） 




■ 「ファクス通信エラー」と表示された5 (咳 =91ページ) 


■ 送信できる写賣データのファイルお式について 

」 PEG お式のファイル （ Exif 規格に対応）を送信できます。パソコンで力□エし 
た JPEG ファイルは、送信できない場合がありまず。 

■ 赤夕+線通信がラま<いかないときは 

赤外線通信のしかたを確認して<ださい （0^47 ページ)。 

• それでもうまくいかないときは（腹=48ページ） 


— <お知らせ>- 

参写真データはすべて白黒画像で送信されます。 

参国際通話や国際通信じついては、電話会社によって巧能な国や地域などが異な 
りますので、詳しくはを電話会なまでお商い合わせください。 

参本体で受信し、メモリーカードに保ちしたファクスデータを送信することはで 
きません。 

♦写真データを文字モードで送信すると、画像によっては画質が劣化することが 
あリます。 


送信したい写真データを確認する 

送信したい写真データを取り込んだあと、ファクスを送る前に、送信する写真デー 
夕の確認や、写真データの種類に合わせて画質や濃さを選ぶことができます。 


① 


⑥. 


因"■姻證 3 備 

つ、 —ホ广~ 


③ ③® 

ilk 糊!^^曜图 


日 


二、にち山田飞"す0 

二めたが' 贫自ががち 


舰 


巧ゎ誠て 

>卜じもがし*した。 


I 口 だ 

鄉1奧; 

> っっ mJ ' J 


百 


•⑥ 


•⑥ 


ファクスを確認して、巧へポタンを5ッ于してください。 


①倍率 

現ち表示している倍率を表示しています。 

[一]をタッチするたびに縮ル、 [+] をタッチするたびに拡大しまず （20 段階)。 
CD 濃度設定 

現ちの濃度を表示しています巧段階)。 

[淡]をタッチするたびじ薄く、[濃〕を夕、ソチするたびじ濃くします。陋質] 
の設定が文字モードのときのみ表示されます。 

感陋転] 

ク、ソチずるたびじ、表示部分がち回りに90度ずつ回転します。 

CD 陋質] 

夕、ソチするたびじ、画質が文字モードな写真モードと切り替わります。 

風上下左ちキー 

表示している部分を夕、ソチした方向に動かします（スク□ール)。 

CD [次へ] 

送信ファクスの確認を終了し、相手先へ電話をかける画面に移動します。 


濃度設定と[画質]の設定が送信する写真データに反映されます。何もクッチせ 
ずに日秒絕過寸ると、自動的にキー表示が消えて、指で画面をスク□ールずる 
ことができます。[キー表示]をタッチすると再度キーが表示されます。 


































お知 S せの一覧を表示する（お知6せ) 


そ 

の 

化 


メッセージ、着信記録、受信ファクスの最新のものか6最ガ49件表示されます。 
留守中などじかかってきた電話&をかんたんじ確認することができます。 

《ナンパー-ディスプレイをご契約のときは、相手のちの名前や電話番号が 
表示されます（着信記録腐^77〜78ぺージ）。 ただし、 キャ、ソチホンの場 
合を除きます。 


のお知5せを確認する 


が 

m 

能 


ホームメニューで〔お知らせ]をタッチずると、お知らせの一覧が表示されまず。 



④ 


① 


⑥ 


⑥ 


① NEW マーク 

新着サ未確認のメッセージ、受信ファクスがある場合に表示されます。 

擅受信ファクスマーク 

タッチすると、受信ファクス確認画面を表示します引ページ)。 

恩) メ、ソセージマーク 

タッチすると、メッセージを再生します （ d ^39 ページ)。 

0着信記録マーク 

ナンバー-ディスプレイをご契約のときは着信記録マークをタッチすると、 
相手先にそのままダイヤルできまず。 


[表示切替〕をタッチすると、メッセージー覧画面、着信記録画面、受信ファク 
ス画面【こ表示を切り替えることができます。 


■ 本体の着信記録を使って電話をかけるには（ナンバー-ディスプレイ 
の契約が必要でず） （ D 寶77〜78ページ） 


— <お知5せ>- 

•お知6せの一覧を最新のものか6表示する【こは，日付と時刻の設定をして<だ 
さい。 

参本体では，ナンバー•ディスプレイを契約していないときでも、着信のあった 
日付 • 時刻を表示します。 

参本体では、饼通巧お断り]〔公ホ電話お断り〕[表示圏かお断り〕〔お断り番号] 
を設定している場合ち、着信記録が表示されます。子機では表示されません。 
参各種お断りに設定した番号からかかってきたときもお知らせに表示されます。 
参メッセージや受信ファクスの場合は，着信記録も同時に表示されることがあり 
ます。 
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音の設定ををえる（モ機) 


す機から鳴る音の音量や種類などを設定できます。 

着信音の大ををを変える/鳴6をないよラにする 

電話がかかってきたときの着信音の大きさを蛮えたり、着信音を鳴らさないよ 
うにすることができます。 

1み を巧し、 c | d で[着信音量]を選ぶ 

2み を巧し、 cSd で着信音量を已段階の音量、または 

脚](着信 音を 鳴 5 さないようにずる） か S 選ぶ 

-はじめは [3/ 己段階]じ設定されています。 

•[切]にすると、ディスプレイじ 晴信音圆 I が表示されます。 

3 を巧ず 


— <お知5せ>- 

♦着信音を鳴6さない設定にしていてち、化の子機か6内線呼び出しがあったと 
きは、〔1/5段階〕の音量で鳴ります。 

参着信音を鳴6さない設定をしているときは、タトか6電話がかかってきても着信 
音は鳴りません。 

参 r 誰からコール」 （0^76 ページ）を設定していると、固有の着信音が鳴ります。 
参本体では着信音は鳴りません。 


着信音の種類を変える 

電話がかかってきたときじ鳴る着信音の種類を変えることができます 
類)。ただし、他のす機からの呼出音は変わりません。 

1み を巧し、で[着信音色]を選ぶ 

2み を巧し、こ左）で着信音の 
種類を還ぶ 


還択している着信音がスピーカーサ 
ら鳴りますので，音を闇きながら設定 
してください。 

はじめは「プルルルプルルル」に設 
をされています。 


3 を巧ず 


1 

フルルルプルルル 

2 

ボ □□□ ポ □□□ 

3 

ピ□ンピ□ン 

4 

シヨート^□ディ 1 

5 

シヨートメ□ディ 2 

6 

シヨートメ□ディ 3 

7 

シヨート^□ディ 4 

8 

シヨート^□ディ 5 

9 

ジムノペティ 

10 

ジユピター 


腿 


その他の機能 


が 
















受話音量を変える 

通話中に受話□から闇こえる音量を変えることができまず。 

ザ 音量 

7通話中に COD を巧して音量を選ぶ（已段階) 

■ はじめは [3/5 段階]じ設定されています。 

通話音質を巧える 

受話□か6闇こえて < る音質ををちできます。 

y 通話中に户。を巧すけ甲ずごとに切督） 

〇 [高い](高音を強調する） 

〇胞い](低音を強調する） 

〇腊準] 

-[標準]を運ぶと「ピピッ」と鳴りまず。 

-通話を終了してち設定は変わりません。 
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スピーカー音量を巧える 

スピーカー通話中サメッセージ再生時などに，スピーカーか6圈こえる音量を 
変えることができます。 

1 ス箇ンを巧ず 

画 

2 を巧して音量を還ぶ（已段階） 

-はじめは [3/5 段階]じ設定されています。 


口電話や ADSL、ISDN ( INS ネット 64) などをごが用のときに、電話 
の音量び大を<な0すぎて聞こえに<<なることびあ0まず。 

このようなとき【こは、「子機送話音量を調整する」「す磯受話音量を調整す 
る」をそれぞれ[ル]に設定すると、通話帯)質が改善されることがありま 
す。〔11^98ぺージ） 




日付と時刻を設定する 


設定した日時に誤差が生じたときなど、日巧と時刻を設定することができま 
す。本体の日付と時刻を設定すると、自動的にす磯に転送されます。 

本な:の日付と時刻を合わせる 

日がや時刻表示を合わせるときは、次の操作を行います。 

y 画面をタッチしてホームメニューにし、[設定]をタッチずる 

ク 《一般設定》一 次ぺージキー（回）一[日付.時刻設定] 
ム の順にタッチずる 

〇 曰付を入力ずる 

づ-1ケタの数字のときは頭に0を入力してください。 

- 2009年10月29日に設定したいときは、口〇〇呂^之引と人力してく 
ださい。 

-変更したい数値をタッチして年•月-日をそれぞれ単独で変更する 
ことちできます。 


A 時刻を入力ずる 

> -時刻は、24時間制で人力します。 

-変更したい数値をタッチして時-分をそれぞれ単独で変更すること 
ちでさます。 

5 [登録]をタッチずる 

-本体の日イ寸や時刻を登録すると、自動的に子機に日がや時刻が転送 
されます（時計パックアップ （11^99 ページ）が、[使用する]【こ設 
定されているときのみ)。す機に日がや時刻を登録していても、自動 
的に本体の日付-時刻設定が転送されてす機に上書きされます。 

■ 日付-時刻を間違って入力したときは 

間違えた日付-時刻の数値をタッチして、あらためて人力してください。 


■ 停電などで本体の日時登録が消えたとさは 

電源が人ると、自動的にす機か6日付や時刻を転送して、本体の日時を登 
録します。 

■ 子機の日付と時刻を含わせる 

す機の日時を合わせるとディスプレイじ時刻を表示します。 


③ 


み 

で〔システム設定]を選び、 
cS ：) で〔日時登録]を選び、 


① CO を押す 

(D 


を押す 


を押す 


( 4 ) ダイヤルボタンで日付を人力する 

-1ケタの数字のときは頭に日を人力してくピさい。 

- 2日09年10月の日に設定したいときは、口0091日の」と人力してく 
ださい。 

⑥ダイヤルボタンで時刻を人力する 
-時刻は、24時間制で人力します。 


⑥ ' 


を押ず 


一<お知らせ>- 

参時計の精度は、1力月に±60秒程度の誤差があります （25 での常温の場合）。 

時刻表示は、めやすとしてご利巧<ださい。誤差が生じた場合は設定をやリ直 
してください。 
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その他の機能 



迷惑電話をお断りする（迭惑電話拒否機能) 


セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、電話を切リサす<し 
たり（チャイムでお断り、メッセージでお断り）通話を録音しているとアピー 
ルしたり（録音でお断り）することができます。 

〇チャイムでお断り 

チャイムが鳴るので、「すみません、来客ですので失ネしします」などと伝え 
て電話を切るきっかけを作ります。 

〇メッセージでお断り 

「この電話はお受けすることはできません」と3回流れ、自動的に電話が切 
れます。 

〇録音でお断り（子機のみ） 

この機能を操作すると、操作する1日秒前から録音されている巧手の通話内 
容を、すぐに再生して相手に闇かせることができます。 

再生終了後に自動的に電話が切れます（再生後は保存しません)。 

本伸:でおが D する 

1 通話中に使用したいお断りの種類を 
• 〇 [チャイムでお断り] 

〇 [メッセージでお断り] 

か S 還ぶ 


モ機でお断 D する 


7 通話中にを巧す 
艺 でお断りの種類を 


〇 [チャイムでお断り] 
〇 [メッセージお断 0] 
〇 [録音でお断り] 


か5選び、を巧す 
間違えて操作したときは 


「メッセージでお断り」の揉作をしたとき： 

本体では、途中で止めることはできません。 

す機で「メッセージでお断り」を操作したときは、お断りメッセージが流 


れている間にまたは 



を押します。 


r 録音でお断り」の操作をしたとき： 

「録音でお断り」を操作したときは、録音内容が再生されている園に 
を巧してください。 
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ナンバー•ディスプレイ （11^74 ページ）の契約をしていると… 

メッセージでお断り、録音でお断りをした場合は… 

〇相手の方び電話蚕号を通知していたとをは… 

電話が切れたあと、自動的にぞ■の蚕号をお断り番号（腐^81ページ）じ登 
録し、技降の同じ番号からの着信をお断りします。 

〇相手の方が非通知/公衆電話/表示圏がか5の電話のときは… 

非通知•公衆電話•表示圏外からの着信があった場合は、約2時間、同じ 
種別の着信をお断りしまず。 


設定後、相手か6電話があったときは… 

本磯側：す機の着信音は鳴りません。 

相手側：かけてきた相手の電話に合わせたお断りメッセージが流れ、自 
動的に電話が切れます。 

■ 間違って相手巧の番号がお断り番号として登録されてしまったと 
さは 

登録されてしまったお断り番号を消去して<ださい〔0^81ページ)。 

■ 間違って非通知-公衆電話*表示圏がのお断りが設定されてしまっ 
たとさは 

非通知-公衆電話-表示圏外のお断り設定を、[なし]に設定してくださ 
い（豚80ぺージ)。 


— <お知らせ>- 

参キャッチホンでの通話中は，お断りの機能は働きません。 

参こちらから電話をかけたときは、「メッセージでお断り」「録音でお断り」を使 
用することはできません。 ^ 

•子機で「録音でお断り」を再生中【こ(〇)を押したり充電器【こ戻したりする 

と、再生を中断して通話を終了します。最後まで巧生したいときは、再生が終 


わるのを確認してか6充電器に戻してくた‘さい。 



子機と子機の間でお話しする（内線通話) 


子機と子機の聞でお話しずることができます。通話おはかかりません。 

モ機か 6 モ機を巧び出してお話しする 

巧線通話は，子機を 2 台じ Lb お使いのときじご使巧になれます。 

1 モ機を巧電器か5取り、を巧ず 

ク相手の子機の内線番号 （ nri 〜の: !]) を巧ず 

-約30秒呼び化しを続けると、自動的に呼び出しをやめます。 

-す機の内線番号は、す磯のディスプレイに表示している蚕号です。巧 


■ 巧線通話を受ける 

①呼出音が鳴った6、子機を充電器か6取る 

-す機を充電器に置いていないときは、（;、）を巧してください。 

巧)柜手の方とお話しする 

風通話が終わった6 ( な）を押す、または充電器に戻す 
-内線通話に出られないときは、呼出音が鳴っているときじを 
巧してください。呼出音が止まります。また、呼び出した側は「ピピピ 
ピ」と鳴って終了します。 


手のす磯が使用者をを登録 （0^71 ページ）していると、そのを前 
が表示されます。通話したいす機の使用者をを CO ^ で選んで 
C 03 を押してください。 

一斉呼び出しはできません。 


〇相手の方とお話しずる 

^ -す機とす磯の間での内線通話は本体を通して巧われますので、す機 

とす機がお<ても、どち6かが本体から離れているときは、通話で 
きないことがありまず。 


■ 巧線通話中に巧か5電話がかかってさた5 

スピーカーか6「ピピ 、ソ ピピ、ン」という音が、若れぞれ闇こえます。 

①（〇)をキ甲ず 

巧)す禮の着信音が鳴ったら、 f つ）を押ず 


4 通話び終わった S を巧ず、または巧電器に戻ず 


— <お巧5せ>- 

参内線通話では、保留はできません。 

参内線通話の着信音の種類を変えることはできません。 

参子機の着信音量を〔切〕に設定していても、内線通話の着信音は [1/5 段階] 
の音量で鳴ります。 

♦内線通話でスピーカーホンにすると、相手側で声が響いて聞こえにくいことが 
あります。 
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電話をとりつぐ /3 人で電話でお話しする （3 者通話) 


電話がかかってきたときじ、す機から他のす機へと電話をとりつぐことができます。 
また、外の柜手の方とお話し中じ、内線電話と外の相手との3人でお話しする 
こともできます。 

す機とす禮での内線通話は、子機を2台じ(上お使いのときにご使用になれます。 

子機で通話中に内線で巧び出してと0つぐ/ 

3ち通話する 

1 通話中に子機のを巧ず 

-巧手の方は保留巧態じなります。 


P とりつざ/3ち通話したぃ相手のモ機の内線番号( I 1 
~ たい を巧す 

• 呼び化された子機は，呼化音が鳴った6,充電器か6子機を取って<ピ 
さぃ（子機を充電器に置ぃてぃなぃときはがを巧して<ださぃ)。 

、 巧想/消去 

. 呼び出し中、または通話中に外線通話に戻るときは、を2回巧し 


てください。またはを押したあと、を巧してください。 

約30秒呼び出しを続けると、自動的に呼び出しをやめます。 

す磯の内線番号は、す磯のディスプレイに表示している番号でず。巧 
手のす機が使用者をを登録〔0^71ページ）していると、その名前 


が表示されます。通話したいす磯の使用者をを 
を巧してください。 


み 


を 


で遅んで 


内線通話に出られないときは，呼化音が鳴っているときじ (がを 

押して<ださい。呼化音が止まりまず。また，呼び化した側は「ピ 
ピピピ」と鳴って終了しまず。 


〇 内線通話でお話しずる 

〇電話をとりつぐときは：手順4へ 
0 3ち通話ずるとをは：手順已へ 

4電話をとりつぐことを伝え、を巧す 
5み を巧し、がの相手の方と:3人でお話しずる 

-呼び出されたす機で cfc を押しても、3者通話はできません。 

-内線の一方が電話を切っても、ちう一ちのす機は続けて外撼と通話 

- 3者通話中は、保留を巧うことができません。3者通話しているす機と子 
機のうち、どちらかが通話をやめた場合は、保留を巧うことができま寸。 

■電話を自分ひとりでとりつぐときは（ひとり転送） 

複数のす機をお使いのときは、かかってきた電話を自分ひとりです磯から 
他のす機にとりつぐことができます。 

_ 巧!!/消去 

①通話中にす磯のを巧す 

巧)す機を充電器に戻ず、または ( p ) を押す 

- 3分粧過すると本体か6保留音が鳴りまず。 

感化のす機を充電器か6取り、を巧す 

な)柜手の方とお話しずる 


— <お知らせ>- 

参着信音を鳴6さない設定じしていても、内線からの着信音は「プルルル、プル 
ルル」と鳴ります。 
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その他の機能 












携帯電話へおトクにかける（携帯とくとくダイヤル機能) 


携帯電話へ電話をかけるとき、蚕号の前に「事業者識別番号」（例： NTT コミユ 
ニケーシヨンズ日033など）をイ寸けてダイヤルすることじより、各社の電話料 
金を比べて、安い料金を選ぶことができます。携帯電話への通話料金がおトク 
になるサービスとして、各社が実施しています^。 

電源を人れたあとじ設定していれば （0^1 7〜18ページ）、若のままお使いく 
ださい。設定を蛮えたいときは、ち記の手順で設定して<ださい。 

ひか日電話 （ NTT ま日本、 NTT 西日本の巧回お電話）では、電話を社(ほ 
信事業を)を指定して電話をかけることびでをません。そのため、携帯と 
<と<ダイヤルはご利巧になれませんので、設定しないで<ださい（[巧 
用しない]のままでお使いください)。 


. - IP 電話をご利用の方へ- 、 

IP 電話〔ひかり電話などを除 <) をご利用の場合、携帯とくと<ダイヤル 
をご利用になりたいときは、携帯電話じ発信するときだけ、 NTT などの一 
般回線で発信する必要があります。 

携帯電話に発信するときだけ自動的に一般回線じするときは、「携帯と<と 
くダイヤルご利用時に IP 電話をご利用するときは （ IP 電話解除蚕号）」 
(腐^65ページ）の設定で IP 電話解除番号を登録してください。 

\ _ ! 

※通話料金、事業者識別蚕号、サービス内容じついては、サービスを実施し 
ている各通信事業者へ詳細をご確認<ださい。 


携帯と < と < タイヤル機 能を設 定する _ 

事業者識別番号を登録することで、自動的に r 事業者識別香号」をイ寸けて発信 
することができます。 

y 画面をタッチしてホームメニューにし、[設定]をタッチずる 
Q 《電話》一[携帯とくとくダイヤル設定]の順にタッチずる 
〇携帯とくとくダイヤルを 

^ 〇使用ずるときは：[使用ずる]をタッチずる一手順 4 へ 
〇使用しないとさは：[使用しない]をタッチずる 

A 携帯とくとくダイヤルを使用したい事業ちをタッチずる 
W ONTT コミュニケーションズ〇 033 を選ぶときは： 

[NTT コミュニケーションズ 003 3] をタッチずる 
〇その他事業をを選ぶときは： 

[その他事業を]をタッチずる^手順 5 へ 

5事業者識別番号を入力し、障録]をタッチずる（最大目ケタ） 

-事業者識別番号とは、他の事業者の回線を通じて電話をかけるとき 
にダイヤルしなければな6ない番号のことです。 


■ 一時的に携帯とくとくダイヤル機能を利用しないとをは 

解除蓄号「日00日」を発信の前にダイヤルすると、事業者識別蚕号は発信さ 
れません。 


NTT 東日本、 NTT 西日本のサービス提供エリア外か6電話をかけた 
ときや、事業者識別番号が正しく人力されていないときは、正し< 
電話がかからないことがあります。 
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■ 携帯とくとくダイヤルの対象番号を追加ずるときは （ r 携帯とくとくダ 
イヤルで利用ずる携帯番号帯登録」） 

携帯とくとくダイヤル磯能の利用対象となる携帯電話の番号先頭4ケタと 
してあ6かじめ登録されているのは「0801」 から 「日809」までの9件と、 
「0901」から「0909」までの9件の、合計18件でず。この巧象番号は追加 
して登録することができます。番号を追力□するときは、あらたに登録して 
ください。蚕号は最大10件まで登録できます。 

①画面を夕、ソチしてホームメニューじし、[設定]をタッチする 
風<：電話>^ [携帯とくとくダイヤル設定]^次ぺージキー（囚）^ 
[携帯番号帯登録]の順にタッチする 

風[タッチして登録してください]を夕、ソチし、対象となる携帯電話の先頭 
4ケタの番号を人力して、[登録]をク、ソチする 

■追力日した雷号を消まするときは、③で消まする蚕号を夕、ソチして、[はしリ 
をタッチしてください。 

■ 携帯とくとくダイヤルご利用時に IP 電話をご利用ずるとをは （ IP 電話 
解除番号） 

IP 電話（ひかり電話などを除 <) をご利用の方が携帯とくとくダイヤルを 
ご利用じなるには、携帯電話じ発信するときだけ、自動的に NTT などの一 
般回髓で発信する/必要がありまず。この選択を自動的に巧うため、 IP 電話 
解除番号の設定が必要です（通常の発信は IP 電話を利用して行われます）。 
IP 電話をご利用でないちは、設定しないでください。 

①画面を夕、ソチしてホームメニューにし、[設定]を女、ソチする 
感<：電話>^ [携帯とくとくダイヤル設定]^巧ぺージキー（问）^ 

巧 IJ 用している 〔 IP 電話解除番号登録） ] の順にタッチする 
巧） IP 電話解除番号を人力し、[登録]をタッチずる（最大目ケタ） 

- 「 IP 電話解除番号」は、各 IP 電話事業者の指定する番号を人力してくださ 
い（わか6ない場合は、各 IP 電話事業者にお間い合わせください)。 


一<お知らせ>- 

参通話料金、事業者識別番号、サービス内容じついては、サービスを実施してい 
るを通信事業者にお問い合わせ<ださい。 

参通話先•通話時圍や発信事業者の料金プラン等によっては、一部安くな6ない 
場合があります。 

参携帯電話事業者の留守番電話サービスなど、一部ご利巧いただけない番号があ 
ります。 

こんなときは「0000」をダイヤルしてか6ご利用ください。 

参本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料金は、利用した事業者から請 
求されます。 

参本サービスは、マイラインの対象じなりません。 

参他のサービスと同時じは、ご利巧になれないことがあります。詳し<は、を通 
信事業者にお問い合わせください。 
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■ 携帯とくとくダイヤルの設定を確認ずるときは（携帯とくとくダイヤ 
ル機能の設定内容表示） 

携帯とくとくダイヤル機能の利用設定および、 IP 電話の利用設定を確認す 
ることができます。 

①画面をタッチしてホームメニューじし、[設定]を夕、ソチする 
風聲電話>一[携帯とくとくダイヤル設定]一次ページキー（因）一 
[携帯とくとくダイ中ル設定内容表示]の順にタッチずる 
③確認が終わったら、〔戻る〕をタッチする 


その他の機能 



モ機で通話内容を録音する（今か5録音) 


通話中の内容を録音することができます。通話内容のメモの代わりに使った 
り、迷惑電話の内容を録音して柜手に闇かせたりすることができます。 
すべての録音を合わせて、最大約1目分聞または最大30件まで録音できます。 

r 今か5録音 J する 

1 通話中に子機のを巧ず 

-録音の操作音は鳴りませんので、柜手の方には録音をはじめたこと 
がねかりません。 

2 で[今か S 録音]を還び、みを巧ず 

3 録音び終わった S を巧ず 

-メモリーがいっぱいじなるとエラー音が鳴って自動的に終了しま 
す。 

-日時と件数が自動的に録音されます（日時スタンプ磯能)。 

通話中に再をする 

1 通話中に子機の み を巧ず 
2 で[録音再生]を選び、みを押ず 

-留守番電話の内容や通話録音した内容を通話中に再生することがで 
きます。 

. 途中でやめるとき ：(^) 

-録音内容を再生するときは、未再生の録音降か6再生しまず（未 
再生の録音がない場合は1件目から再生)。 


■ 録音再生中の通話について 

通話中に録音した内容を再生しているときや、「戻って録音」目7ペー 
ジ）を再生しているときは、こちらの声は柜手に閱こえず、柜手の声もこ 
ち6に闇こえません。 

■ 通話が終わったあとで録音の客を再生ずるときは （0^39 〜40ベージ） 
■録音内容を消去ずるときは （ D 赏40〜41ページ） 

■ 子機で[保存中]と表示されているとさは 

録音した内容を未再生録音として、メモリーじ保存しています。保存が終 
了ずると、続けて「今か6録音」ずることができまず。 


— <お知5せ>- 

参内線通話や受話通話 （ D ^22 ページ）を使用しているときは、通話内容を録 
音することができません。 

参通話中に「戻って録音」をしたとき、同じ通話で「今か6録音」はできません。 
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モ機で通話内容ををかのぼって録音する（戻って録音) 


「戻って録音」すると、通話がはじまってか6、「戻って録音」の操作をするま 
での通話内容を、さかのぼって録音します。録音時間は、最大約1日分聞です 
(メモリー残量が10日％の場合）。録音時聞を変更することもできますち 
記)。録音できる件数は、1回の通話[こつき1件です。 

しつこいセールスなどの迷惑電話に対して、録音した内容をそのまま柜手に闇 
かせて擊退する、といった使いかたもできます。通話が終わったあとで巧生す 
ることもできます。 

r 戻つて録音 J をする 

1 通話中に子機の み を巧ず 
2前で 原って録音]を選び、 み を巧ず 

-歸音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音をしたことがわ 
かりません。 


-操作を途中で止めるときは： が 

通話中に r 戻って録音 J を再をする 


■ 「戻って録音 J のの客を消ずときは 

通話中は「戻って録音」を消去することができません。 

通話を終了し、保存が終了したら再生して個別に消去して<ださい。 

巧繰/消去 

「戻って録音」を再生中に【1】と順に巧す 

■ 通話絡了後、「戻って録音」を再生ずるときは 

通話が終わるとメモリーに保存され、未再生録音として保存されますので、 
本体またはす機を使って再生してください（陪^39〜40ページ)。 

■ 「戻って録音 J の仕組みについて 

本機では.常に通話内容を.一時的に録音しています。「戻って録音」は、 
この一時的に録音された内容を使用します。 

一時的に録音している内容は、通話が終わると自動的に消去されますが、 
「戻って録音」すると、メモリーに保存するので消えません。 

■ 「戻って録音 J で録音でをる時間を変更ずるとさは 

工場出荷時の設定は [1 目分]です。 

の本体の画面をタッチしてホームメニューじし、[設定]をタッチする 
③ <一般設定> 一[特別設定]の順に女、ソチする 
③ < 留守関連 > 一次ページキー（囚）の順にタッチする 
( 4 ) 戻って録音時間の[1分] [3 分] [1 己分]から設定したい内容を選ぶ 


7 通話中、 r 戻って録音」したあと、子機のを巧ず 
2 cJd で[録音再生]を選び、みを巧ず 

■ 「ただ今の嵐音内容を再生しまず」といラ音声が流れ，再生が開始さ 
れます。 


. 再生を途中でサめるとき ： Q 


— <お知らせ>- 

参通話中に「今から録音」をしたとき、同じ通話で「戻って録音」はできません。 
参「戻って録音」をすると、一度でメモリーがいっぱいじなることがあります。 





本化をもっと便利に使ラ 


■ キー □ック 

本体の操作を効かないようじして、本体のお手人れ中や、お子様がお手を 
触れたときなどの誤動作を防止できます。 

キー□ックを設定ずる 

①画面をタッチしてホームメニューじし、[設定]をタッチする 
(D [キー □、ソ ク]を夕、ソチする 

. キー□ック中は画面に「キー□、ソク中です銷除はのと回を順にタッ 
チしてください」と表示されます。 

-この画面で何も夕、ソチせずに3分経過するとフォトスライドがはじまり 
ます。フォトスライド画面で画面を夕、ソチずるとキー□ック画面【こなりま 
す。 

-キー□ックは本体のみの操作です。キー□ックを設定しても、す機の操作 
は□、ソクできません。 

キー□ックを解除ずる 

①画面に「キー□ック中です解除は田と回を順にタッチしてくださ 
し''」と表示されているときに、画面に表示されている圧！と图を順に 
タッチする 

-電話着信時は一時解除されます。 
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■ ディスプレイの明るさの調整 

液晶ディスプレイの明るさを調整することができます。 

工場出荷時の設定は [3] でず。 

①画面をタッチしてホームメニューにし、〔設定]を夕、ソチする 
巧) <一般設定> をタッチする 

風表示の明るさの [1] 〜[引か6設定したい内容を選ぶ 

■ 留守中の画面表お 

留守設定中の液晶ディスプレイを消なすることができます。 

工場出荷時の設定は〔表示する〕です。 

①画面をタッチしてホームメニューにし、[設定]をタッチする 

巧) <電話> 一[留守番電話の設定]の順にタッチする 

@留守中の画面表示の[表示ずる][表示しない]から設定したい内容を選ぶ 


■ 無操作時連続表示時間 

液晶ディスプレイを表示ずる時間を設定します。何も操作せずに設定した 
時間が経過すると、液晶ディスプレイが消なします。 

工場出荷時の設定は〔3時間]です。 

表示切/人時刻設定（陪^ち記）をしている場合は、表示切/人時刻設定 
が優先されます。 

①画面を夕、ソチしてホームメニューにし、〔設定]をタッチする 
(!)< 一般設定> 一[無操作時連続表示時園]の順に夕、ソチする 
感無操作時連続表示時聞の [5 分] [30 が [1 時聞] [3 時围][常時表示]か 
6設定したい内容を選ぶ 

-この設定じよって液晶ディスプレイが消なしていても、電話を着信した 
り、画面を操作したりずると、液晶ディスプレイが点のします。そのあ 
と、設定した時間が經過ずると再び消なします。 


■ 表示切/入時刻設定 

表示切/入時刻を設定することで、省エネルギーに配慮した使いかたができます。 
表示切時刻：設定した時刻じなると、自動的に液晶ディスプレイが消财し 
ます。工場出荷時の設定は〔11:00 pm 〕 です。 

表示人時刻：設定した時刻じなると、自動的に液晶ディスプレイが点财し 
ます。工場出荷時の設定は [07:00 am ] です。 

工場出荷時の設定は[設定しない]です。 

①画面を夕、ソチしてホームメニューじし、[設定]を夕、ソチする 
(D C 一般設定> [表示切/人時刻設定]の順にタッチする。 

感表示切/人時刻設定の[設定する][設定しない]から設定したい内容を 
'22 

进ノ)、 

[設定ずる]にしたとさは 

①表示切時刻設定の [00:0 日 am ] 〜 [11:00 pm ] の聞から設定したい 
内容を選ぶ 

な)表示入時刻設定の [00:0 日 am ] 〜 [11:00 pm ] の聞から設定したい 
内容を選ぶ 

-表示切/入時刻の設定をずる前に、必ず時刻を設定してください。 

-通話中や操作中は表示切時刻になっても消灯しません。操作終了機、自動 
的に液晶ディスプレイが消财します。 

-表示切時刻と表示人時刻に同じ時刻を設定ずると、液晶ディスプレイは消 
义 T しまず。 

-設定した表示切時刻になって液晶ディスプレイが消なしていても、電話を 
着信したり、画面を操作したりずると、液晶ディスプレイが点なします。 
そのあと、何も操作せずに約3分経過すると再び消なします。 

■ 内部メモリー使用 容量確認 

①画面を 夕 、ソチして ホームメ ニュー じし、 [設定]をタッチする 
巧) <一般設定> 一次ページキー（因）一[内部メモリー使用容量確認] 
の順に夕、ソチする 

•内部メモリーは、各項目別々じ記録されています。 
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その他の機能 


子機をもっと便利に使う 


クイ", >7通 p 

す機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能の設定ができます。 
工場出荷時の設定は[設定〕です。 


④ 


み 

を 

を 


① こ♦こ）を巧す 

② C 豆ごで[システム設定]を遅び， 

③ COT) で[クイック通話]を遅び, 


で[解樹または聞赶を還び, 


み 

み 

'み 


を巧す 
を巧す 


を押す 


•クイック通話を〔解除]に設定すると、子磯を充電器か6取り上げても、 
本体は電話帳などを自動的に表示しません。 

キータッチ音出力 

す磯のボタンを巧したときに鳴る、「ピッ」という音（キーク、ソチトーン） 
の有無を設定できます。 

工場出荷時の設定は[設定〕です。 


① cmD を巧す 

夺 で[システム設定]を選び、を巧す 
(D で[キータッチ音出力]を選び、 dijD を巧す 

④ cSd で[解除]または禮赶を還び、を押す 
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■ 電波サポート 

す磯の電波状ミ兄が悪くて雑音が人るときに設定すると改善される場合があ 
ります。 

ただし、連続通話時間が約目時間か6じ(下のよう【こなります。 

[自動]:約 4 〜 6 時間 
[解除]:約6時間 
[設定]:約 4時間 

工場出荷時の設定は[自動](電波状況が悪いときに自動的に電液サポート 
を巧う設定）でず。 

① cCd を巧す 

② で[システム設定]を還び，を押す 

③ で[電波サポート]を還び，を押ず 

④ で[自動],[解晩または聞定]を遅び. C & を巧す 


■ 使ラ人の名前を子機に登録ずる(使用者表示） 

す磯に使う人のを前を登録することができます。 

登録した名前は、待受時にディスプレイに表示されます。 


①が を押す 

霞 C 0 ごで[システム設定]を選び、 


③ 


を 


で[使用を表示]を達び, 


み 

''み 


を押ず 


を押す 


④ダイヤルボタンでを前を人力する〔全を5で字/半角1日文字まで） 

(腐" 29〜31ぺージ） 

風 c !# b を巧す 

J 巧裔/ミ肖ち 

-す磯に登録したを前を消去するときは、理)で人力した文字をです 
ベて消してから、を巧してください。 


■ 液晶濃度調整 

液晶ディスプレイの表示の濃さをお好みに合わせて1目段階に調整できま 
す。 


① 

霞 

(D 

0 


み 

寺3 

を 

を 


を押ず 


で[システム設定]を選び、 
で[液晶濃度調整]を選び、 



で調整して、 



を押す 


を押す 
を押す 


■ ダイヤルライト点な 

ダイヤルライトを点なする/消灯するの設定ができます。 
工場出荷時の設定は[設定]です。 


① 


③ 


③ 


④ 


み 

を 

を 

を 


を押ず 


で〔システム設定〕を違び、 


み 


を押ず 


で[ダイヤルライト点な]を還び. 


で[お除]または[設定]を運び. 


'み 

が 


を押ず 


を押す 


キー□ック 

す磯のボタンを効かないようにして、電話を受けるじ i 外の操作をできない 
ようじすることができます。 

す機のお手入れ中や、お子様がお手を触れたときなどによる誤動作を防止 
できます。 

キー□ックを設定ずる 


①待受画面で # fl を〔キー□ック設定しました]と表示されるまで押 


し続ける （3 秒 _ L ： LL ) 

. キー□、ソクを解除するまで、電話を受けるじ(外の操作はできません。 

-丰一□、ソクは本体、す磯争れぞれで設定しまず。す磯でキー□ックを設定 
しても、本体や化のす磯の操作は□ックできません。 

キー□ックを解除ずる 

①キーロックを設定しているときに [|# ai を[キー□ックお除しました] 
と表示されるまで巧し続ける （3 砂じ(上） 


その他の機能 
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キヤツチホン/キヤツチホン•ディスプレイ（モ機) 


キャッチホン（通話中着信サービス）は、電話でお話しをしているときでも、 
別の人からかかってきた電話に出ることができる NTT のサービスです。キャ、ソ 
チホン-ディスプレイは、通話中にかかってきた柜手のちの蚕号を確認してか 
らキャ、ソチホンに化ることができる NTT のサービスです。 

ご利用には NTT との契約（有料） び必要です。詳しくは NTT 窓口へお問い合 
ねせ <ださい。 

キャッチホンを巧用する 

1 通話中に着信音び聞こえた S 子機の@を巧ず 

2 元の通話に戻るときはちう一度©を巧ず 

■ キャッチホンを利用ずると電話が切れてしまラとさは/切り曾ね6な 
し、 とさは 

丰ャ、ソチホンの切替時園を変えることができます （ 「キャ、ソチホン切替時 
間」陪^99ページ)。 

■ キャッチホン*ディスプレイの設定をずる 

ご利用には NTT との契約（有料）が必要です。詳しくは NTT 窓□へお問い 
合わせください。 

①画面を夕、ソチしてホームメ ニュー じし、[設定]をク、ソチする 
—般設定> 一[特別設定]の順にタッチする 
(!)<< 電話/ファクス> をク、ソチずる 

@キャッチホン.ディスプレイの[使用する][使用しない]か6設定した 
い内容を違ぶ 


— <お巧5せ>- 

参キャッチホンでの通話中は、迷惑電話拒否機能6日〜61ぺージ）は働きま 
せん。 
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モ機を増やす 


♦ 増設できる子機の台数は、が属のす機と合わせて最大4台まででず。 

♦増設できるモ機は JD-KS28、JD-KS25、JD-KS 吕1、 JD-KS17、JD-KS1 己、 JD-KS11 でず （腐"9目ぺージ)。 

他のす磯は増設できませんのでごま意くださいに009年8月現ち)。 

♦ 増設登録中は、電話を受けることを含むすべての操作を巧うことができません。 


子機を増設する 

別売の増設す機は、下記の操作で増設してください。 

♦増設す磯を本体のそばに用意してから操作して < ださい。 

♦操作の前に、増設す機を十分に充電してください。 

♦増設後は、クイック通話を[設定]じしてください。操作のしかたは、 
増設す磯に付属の取撒説明書をご覧ください。 


y 画面をタッチしてホームメニューにし、[設定]をタッチずる 

2 《一般設定》^ [特別設定]の順にタッチずる 

つくく電話/ファクス》一 次ページキー（回）一[子機増設] 
W の順にタッチずる 

A 子機で増設の操作を行ラ 

4* 例： JD -[< S 28 の塌合 

①背面の充電池ふたを取り外し、充電池をはずす 
巧)再び充電池を人れて、充電池ふたを取リイ寸ける 
感「す磯増設しますか？」と表示された6、1日钞_1：^内に 

を巧す 

-表示が化ないときは、充電地を取り外すところか6やり直し 
て < ださい。 

詳しくは、増設す磯に付属のす磯増設登歸操作説明書をご覧ください。 


/ T 本体で[子機を増設しまず]をタッチずる 


■ 子機を減設ずる 

①画面を 夕、ソチしてホームメニュー じし、[設定]をタッチす る 
風 <一般設定> -^ [特別設定]の順にタッチする 

③聲電話/ファクス家一次ページキー〔因）一[す機増設]の順にタッ 
チする 

( 4 ) 巧機を減設します]をかソチする 
⑥減設したいす磯を選ぶ 




ナンバー • ディスプレイを利用する 



パ 


斗 

ス 

プ 

レ 

イ 


ナンパー-デイスプレイヴービスとは 

電話がかかってきたときじ巧手の方の電話番号を表示部に表示させるサービ 
スです。ご利用じは、 NTT とのご契約が必要です（有料）。ナンバー•デイス 
プレイサービスを使うことで、本機の「誰か6コール」や「着信鳴り分け」機 
能などをご利用いただけます。 

ナンバー-ディスプレイを契約ずると… 


〇^話がかかって<ると、相手のちの電話番号をディスプレイに表 
巧しずす。 


本体の表示 

子機の表示 

着信情報 

電話番号と 

巧 

電話蚕号 

電話帳に登録されていない相手のちが自分 
の蚕号を通知して電話をかけてきた場合 

相手の方の 
を前と写真 
またはイメージ 

相手のちの 
を前や番号 

電話帳に登録されている柜手のちが電話を 
かけてきた場合 


〇相手の電話番号がわか S ないとさは、1ソ下のよラに表示します。 


本体の表示 

子機の表示 

着信情報 

み 

[-非通が-] 

巧手のちが自分の番号を通巧せずに電話を 
かけてきた場合 

[-表示圏外-] 

相手のちが蚕号通知ができない地域や回撼 
か6かけてきた場合 

.困 

[-公衆電話-] 

相手のちが公衆電話を使ってかけてきた場を 

m 

[(((着信）)）] 

相手のちの着信情報が受信できなかった場合 
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ナンパー-ディスプレイを利用するには 


<NTT をご利用の場合> 

NTT と契約ずる（有料）> 

本機の設定は 、X 
必要ありません / 

NTT の工事終了後に 
サービスわ呀リ用でさまず 

下記 NTT 窓□にお申し込み 
ください。 

工場出荷時は[使巧する]に 
設定されています。 

工事日数については、下記 NTT 
窓□にお問い合わせください。 


ナンパ’一-ディスプレイサービス、キャッチホン-ディスプレイサービスに 
関するお問い合わせ、お申し込み先 



NTXS 、 日 到寸時間 

TEL : 局番なしの NTT 東日本： 9:00 〜 21:00 

イイ州 NTT 西日本： 9:00 —17:00 

1 1 〇 (通話料金無料） ± .日.祝も受付（年末-年始は除〇 








参電話審号•受付時圍などについては、変更になることがあります （2009 .の。 


< NTTIU がの電話会社をご利用の場合> 

NTT のナンバー-ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の電話尝な 
[こお問い合わせのうえ、お申し込みください。 

■ ナンバー-ディスプレイの使用ずる/使用しないを設定ずるときは 

工場出荷時は、ナンパー•ディスプレイの設定は[使用する]になっています。 
①画面を夕、ソチしてホームメニューにし、[設定]をタッチする 
巧) <一般設定> 一[特別設定]の順にタッチする 
巧) <電話/ファクス> をタッチする 

® ナンパー-ディスプレイの[使用する][使用しない]から設定したい巧 
容を選ぶ 


























■ ネーム-ディスプレイを利用ずる 

本機はネーム-ディスプレイのサービス（電話をかけてきたちのを前や会 
社:ををディスプレイ(こ表示させるサービス）をご利用になれます。ネーム- 
ディスプレイのご利用にはサービスの契約が必要です（詳しくは、局番な 
しの116(こお間い合わせ < ださい）。 


— <お知らせ>- 

参ナンバー-ディスプレイは、 NTT の他のサービスと併巧して使用できない場合 
があります。詳し<は NTT へお問い合わせ<ださい。 

参に DN 回線の夕ーミナルアダプターのアナ□グポート•構内交換機 （ PBX ) や 
他の通信機器に接続すると、ナンバー-ディスプレイが使えない場合がありま 
す。このときは〔使用しない〕に設定してください。 
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着信をモ機の音声でお知 5 せずる（誰か5コール) 


ナンパー-デイスプレイのご與約が化要でず 

電話がかかってきたとき、巧手の電話番号から自動的に判断し、本体の電話帳 
で登録した相手のを前や電話が誰からなのかを、す機の音声でおが6せしま 
す。工場出荷時は[使用する]に設定されています。 

誰か5 コール 

電話帳に登録している柜手のちか6の電話 


「カナ J び発声でさる 

「〇〇 からでず」 

「カナ J が発声でさない 

「お電話です」 


その他 


自分の電話を通知していない相手か6の電話 

「非通知です」 

公巧電話 

「お巧です」 

番号通知でをない地域や回線か6の電話 

「圏外です」 


音声お知5せなし 


-ナンバー•ディスプレイを設定していないときの電話 
-誰か6コールを[使用しない]じ設定しているときの電話 


&本体の電話帳に登録されているを前を音声でお知6せします。す機の電話 
帳にのみ登録されている名前はお巧6せしません。 


誰か6コールを使用する/使用しないを設定する 

誰か6コールを使用する/使用しないの設定ができます。工場出荷時は[使用 
する]じ設定されています。 

y 画面をタッチしてホームメニューにし、戲赶をタッチずる 
ク《電話》一巧ページキー（囚）の順にタッチずる 
〇 誰か S コールを 

^ 〇使用ずるときは：[使用ずる]をタッチずる 
〇使用しないとさは：[使用しない]をタッチずる 


— <お知5せ>- 

参本体では、着信音や音声によるお知6せはできません。 

参誰か6コールでは、電話帳の「カナ」じアルファペット、数字、記号を使って 
いると、途中までしか発靑しないことがあります。 

参誰からコールの音声は、音声合成システムで作ったものです。人の声と比べる 
と、発音やイントネーシヨンが不自然なことがあります。 

参諸か6コールを使巧しているときは、着信音の種類を変更していても、固有の 
着信音で鳴ります。 

参誰か6コールを使巧しているときは，着信鳴り分けは使用できません。 

参内線通話中の電話や、キャッチホンでは、誰か6コールは働きません。 
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着信記録（着信履歴）を使ラ 


ナンパー-デイスプレイのご黄のびがまです 

着信記録として保存されたを号を確認することができます。 

保ちできる着信記録は最大20件までです。20件を超えると，古い着信記録 
か6ミ肖去されます。 


本な:の着信記録を確認する/ 

着信記録を巧って電話をかける 

-/ 画面をタッチしてホームメニユーにし、[お知6せ]一 
' [表示切督]^ [着信記録]の順にタッチずる 

-ホームメニューで廣罰一[表示切替]一[再ダイヤル]一〔着信記窟] 
の順に々ッチして，表示ずることもできまず。 

ウ 〇着信記録を確認ずるときは： 

ム 確認び終わった5、[ホーム]をタッチずる 

〇着信記録で電話をかけるときは： 

電話をかけたい相手巧を還ぶ^手順3へ 

3モ機を充電器か S 取り、 (5) を巧ず 
A 相手のちとお話しする 

> -通話中は、ディスプレイじおよその通話時間を表示します。 

5 通話び終わった6 @を押ず、または巧電器に戻ず 


■ 本体の着信記録をずべて消ずとさは（巧部メモリーのファイルをずべ 
て消去ずる（データ消去）0^97ページ） 

■ 本体の着信記録を電話帳に登録ずるには（咳^吕日ページ） 


一<お知らせ>- 

参着信記録は本体とす機、別々に記録しています。 

•電話に出6れなかったり、電話を受ける前に相手が切った場合でも着信記録が 
表示されます。 

♦本体では、〔非通知お断リ〕〔公衆電話お断り〕〔表示圏外お断り]〔お断り番号〕 
を設定している場合も、着信記録が表示されます。子機では表示されません。 
参本体では、ナンバー•ディスプレイを契約していないときでも、着信のあった 
日付-時刻を表示します。 

参本体の着信記録は、1件ずつ消去できません。 


ナンパ！ディスプレイ 
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モ機の着信記録を確認する/ 

着信記録をほって電話をかける 

y 子機を充電器か S 取り、を巧ず 

2 cSd で番号を還ぶ 

ok 信記録を確認ずるときは：確認げ終わった S 、 @を 

巧ず、または充電器に戻ず 

〇着信記録で電話をかけるとさは：手順 3 へ 

3 (5) を巧ず 

4 通話が終わった S @を巧す、または充電器に戻す 

-柜手のちの蚕号は2日ケクまで記録されています。 


■ 子機の着信記録に1扫4 (巧通知）や186 (通知）を付けて電話をかけ 
るときは（特蚕ダイヤル） 

184や186などの香号を、着信記録の前に人れてダイヤルします。 


① 

(D 


I を押ず 


Iで番号を選び、 


み 


を押す 


を 

③ 厂^で[特をダイヤル]を還び，を巧す 

④ 184や18日などの番号を人力 （8 ケクまで）して (5) を押す 
⑥通話がおわった6^を巧す，またはを電器に戻す 
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モ機の着信記録を1件ずつ消ずときは 

①こを巧す 


iC^. 

■ 


②誓 で消去したい番号を選び、こ♦二）を押す 
感 CQD で [1 件消去]を選び、を2回押す 

子機の着信記録をずべて消ずとさは 


③ 


が 

去 

夺 


① こ♦こ）を押す 

② ro^ で[全消去]を選び、 C& 


で〔着信記録〕を選び. 


'み 


を巧す 
を2回巧ず 


— <お巧5せ>- 

参着信記録は本体と子機、別々じ記録しています。 



着信の種類によってモ機の着信音ををえる（着信鳴り分け） 


ナンパー • ディスプレイのご寶約がお要です 


電話がかかってきたとき、着信の種類に合わせて着信音を変えることができます。 
「電話帳に登録している方」、「非通知」（電話蚕号を通知せずにかけてきた電話 
0^74ページ)、「公衆電話」、「表示圏外」（電話番号を通知できない地域や回 
線からかけてきた電話11^74ページ）の着信の種類にをわせて着信音を変え 
ることができます。はじめは設定されていません。 

着信鳴り分けは、「誰からコール」（陪^76ページ）との併用はできません。 


着信鳴り分けを設定したとき 


着信鳴り分けを設定すると、着信の種類に合わせてち記の操作で設定した 
着信音が鳴ります。若れ切外の方か6かかってきたときは、あらかじめ設 
定した着信音 （0^57 ページ）が鳴ります。 


鳴0分けを設定する/着信音を選ぶ 

本体で「誰か5コール」を設定しているときは、着信鳴り分けは働きません。 
ご使用じなりたいときは、本体の操作で「誰か6コール」を[使用しない]じ 
設定してください（陪 "7 目ページ)。 

1 モ機のを巧ず 

2 で晴信鳴り分け]を還び、みを巧ず 

3 で着信の種類を 

〇 [電話帳ワンタッチ] 

〇良 E 通知] 

〇 [公巧電話] 

〇 [表示国外] 

か S 還び、 cSb を巧す 


4を 




で着信音を聞きなが S 選ぶ 


鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音の種類を変える」 
(11^57 ページ）で設定できるものと同じでず。 


着信鳴り分けを解除するときは、 
し、（「ピピッ」と鳴ります)。 


审 


で〔解除〕を選んで< ださ 


5み 


を巧ず 


ナンパ！ディスプレイ 


— <お知らせ>- 

参かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。 
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巧通知-公巧電話-表示图がか5の着信を拒否する（着信お断り) 


ナンパー-ディスプレイのご舆約が化要です 


「非通巧の電話」（電話番号を通知せずにかけてきた電話腐^74ページ）「公衆 
電話からの電話」「表示圏外か6の電話」〔電話番号を通知できない地域や回撼 
からかけてきた電話11^74ページ）に対して着信音を鳴らさずじ、お断りの 
メッセージを流すことができます。 

工場出荷時は設定されていません。 

巧通知/公巧電話/表巧圍かお斷〇 

y 画面をタッチしてホームメニューにし、戲赶をタッチずる 
ク《電話》一 [着信お断りの設定]の順にタッチずる 

5 設定したいお断りの[お断り]をタッチずる 

-非通知お断りを[お断り]じ設定すると、非通知の電話じは、「この 
電話は、お受けすることはできません。恐れ人りますが、電話番号 
の前に18目を付けてダイヤルするなど、電話番号を通知しておかけ 
直しください」と3回流れて電話が切れます。 

-公衆電話お断り、表示圏外お断りを[お断り]じ設定すると、公衆電 
話または表示圏外からの電話じは、「この電話は、お受けすることは 
できません」と3回流れて電話が切れまず。 


— <お巧5せ>- 

参お断りの設定をした相手からの電話は、緊急の用件でも着信音が鳴りませんの 
でごミ主意ください。 

参お断り設定をした相手からの電話は、本体にのみ着信記録が残ります。 
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特定の番号か s の着信を拒否する（特定番号お断り) 


ナンバー • ディスプレイのご寶約がお要です 


電話を受けたくない相手先の電話番号を、「お断り蚕号」として3日件まで登録 
することができます。 

登録した巧手先か6電話がかかってくると、着信音を鳴らさずじ、柜手先へお 
断りのメッセージを流すことができます。 

お断0したいを号を登録する 

y 画面をタッチしてホームメニューにし、[設定]をタッチずる 

n くく電話》^ [着信お断りの設定]^ [お断り番号登録]^ 

^ [タッチして登録してください]の順にタッチずる 

〇 電話番号を入力し、障録]をタッチずる（最大20ケタ） 

^ -お断り蚕号を登録すると、登録した柜手の方からの電話【こは、「この 

電話は、お受けすることはできません」と3回流れて電話が切れます。 


■ 登録したお断り番号を1件ずつ消ずときは 

①画面を夕、ソチしてホームメニューじし、〔設定]をタッチする 
③ < 電話> [着信お断リの設を]^ [お断り番号登録]の順【こタッチする 
風消ましたい電話番号を選び、[はい]をタッチする 

■ 登録したお断り番号をずべて消ずときは（巧部メモリーのファイルを 
ずべて消去ずる（データ消去）97ページ） 


一<お知らせ>- 

参お断り番号に登録されている相手からの電話は、緊急の巧件でも着信音が鳴り 
ませんので、ごを意<ださい。 

参お断り設定をした相手からの電話は、本体にのみ着信記録が残ります。 
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電話びかけ s れない 


ま 

ご 

た 

と 

ま 

は 


どこにち電話びかけ6れない 

f 取り巧けの_手順に従って. AC コード 

と AC アダプター,電話機コードが正 I 
しくつながっているかを確かめます I 
(豚1已ぺージ） J 


グ本機を設置時に，ご契約の回線種別に\ 
自動で設をされまずが.まれに正し< 

設をされないことがあります 

ご契約の回線種別を確認して手動で 
、をちします （03= 19ページ） 


な 


J 


/電話をかける 

つながった6このままお使いください 
特定の番号や携帯電話にかけ6れない 
ときは、「特定の番号にかけられない」 
( D ^ ち記）や「携帯電話にかけられな 
んし'!」 （0^83 ぺージ）をご覧ください 


■それでちつなび6ない I 


引っ越しの直後など回線の工事が完 
了していないことがあります 
ご契約と工事の日程を確認してください 


巧定のを号にかけ6れない 

例：フ IJ - ダイ中ル （0120 〜）、ナビダイトル （0570 〜）など 


IP 電話 （ ADSL など）または光電話 （ NTT のひかり電話など）のどち6かを契約されていますか？ 


[光電話 （ NTT のひかり電話など）を契約している 

ヴ 


1 [ IP 電話 （ ADSL など）を契約している 


光電話 （ NTT のひかり電話な 
ど）を契約している場をは、 
特定の番号(こかけることがで 
きません 

(例：ナビダイヤル0日70〜など） 
詳し<は、ご契約の光電話会 
社じご確認ください 


NTT などの一般舶入回線も同時に契約されていますか？ 


契約していない 


|契約している1 


) 


f NTT などの一般加]人回線、機を設置時に、ご契約の回線種別に自動 


ご契約の電話会なまたは 
ヴービス会社とは？ 

通話料金や電話サービスの請求 
書を送ってくる会社です。 


を同時に契約していない場 
合は、特定の番号にかける 
ことができません 
〔例：フリーダイヤル0120〜 
ナビダイ中ル日日7日〜など） 

詳しくは、ご契約の IP 電話 
会社じご確認ください J 


で設定されますが、 IP 電話をご利用の場合 
は正し<設定されないことがあります 

ご契約の回線種別を確認して手動で変更し 
まず19ぺージ） 


■それでちつなが 5 ない I 


^一般舶乂回線を違択するための 「 IP 電話解陈番号」： 

ルしないとつなが6ない番号があります 

「 IP 電話解除番号」をダイヤルしてか6巧手の番号をダイヤ 
、ルしてください 


I をダイヤ^ 
請ダィャ J 


す磯のを巧してからダイヤルや番号の選択に時間がかかると、電話をかけられなくなることがあります。 
操作に時間がかかるときは、先にダイヤルや番号選択をしてからす機のをキ甲してください。 
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携帯電話にかけ 5 れない 


こ 


亞 


IP 電話 （ ADSL など）や光電話 （ NTT のひサリ電話など）を契約されていますか？ 


I 契約していない If 光電話 （ NTT ①ひかり電話など）を契約している 11 IP 電話 （ ADSL など）を契約している 


f 


で 




「携帯とくとくダイャル機能」の設定 
で電話会な〔通信事業者）が合って 
いないとつながりません 

正しい電話会な（通信事業者）じ設 
定します目4ページ） 


V 



で 


r 


NTT などの一般加入回線ち同時に契約している 


光電話 （ NTT のひかり電話な 
ど）をご契約の場合 
「携帯とくとくダイヤル機能」 
はご利巧になれません 

設定を「使用しない」に 
設定します 
(賦目4ぺージ） 


I 契約している I 


ホ 




( r 携帯とくとくダイヤル機能」の電話会 

な（通信事業者）や 「 IP 電話解除番号」 
がをっていないとつながりません 

正しい電話会社（通信事業者）【こ設定 


します （0^64 ページ） 


巧 


J 


\ 契が]していない I 

( 「携帯とくとくダイヤル磯能」\ 
はご利用になれません 


設定を「使用しない」じ設定 
します 

(賦目4ページ） 

_ J 


携帯電話にかけます（通話料は有料）つながった6,設定は完了です 



83 


こまつたとさは 


























































ffi 手の声び聞こえに < い 


巧手の方の声び聞こえに<い 


か 


本体との距離や設置場所などお使い 
の環境をお確かめください 
づ「本機の®りあいじついて」をご實 
ください（陪=8~9ぺージ） 


I それでち雑音び入る場合は I 

々 

電汲干渉を起こしている可能性があ 
りますので，回避チヤンネルををちし 

てみて<ださい （0^99 ぺージ） 

V 一 

々 

電波干渉を受けているときは、雑音が 
人ったり通話が切れてしまうことが 
ありますが、いったん電話を切り、も 
う一度通話してみて、異常がなければ 
故障ではありません 
また、本体との距離や設置場所などを 
蛮えてもう一度お確かめください 


こちら測の青び巧手に 
聞こ无に<い 

^送話 □ (マイク）を手でふさい 
でいませんか？ 

回線の状態など【こよって、闇こ 
え【こくくなることがあります 
づ送話音量を大きくしてくだ 

し か（豚98ぺ-ジ ） J 


受話音量を調整します 
(0^58、98ページ） 


雑音び入る 

相手の方の青がとぎれる 
音び大きくなったり 
小さくなつたりずる 




音がルをい/ 
音び大きずざる 
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モ機び使えない 


動作しない 


♦充電池のコネクターが外れていませんか？ 


づ正しく接摘します。 

20 

♦ 充電池の残量が少なくなっていませんか？ 


ぅ 充電器じす磯を戻して充電します。 

20 


電話をかけ6れない/受け6れない 


♦本体の AC アダプターや AC コード、電話機コードは正しく接統さ 
れていますか？ 

づ正しく接続します。 

15 

♦ 別の所で他のす機を使用していませんか？ 

う 使用が終わってから電話をかけます。 

— 

♦ 無線 LAN 機器やルークーなどを、お<でお使いではありませんか？ 
づ本体、す機を令れ6の機器からできるだけ離して設置してく 

15 

ださい。 

参停電(こなっていませんか？ 

二停電のときは電話をかけることはできません。 


♦子機のディスプレイじ[通話圏か]と表示されていませんか？ 
づ子機を本体におづけたあと，（つ）を押してください。 

— 

づす磯の充電池のコネクターを振き差ししてください。 

20 

それで屯使えないときは 

♦本体との距離や設置場所などお使いの環境をお確かめください。 
づ「本機の取り扱いじついて」をご覧ください。 

8〜9 

♦いっぱいじ充電しても数分間の通話ですぐにす機が使えなくな 
るときは 

づ充電池の寿命です。充電池を交換して<ださい。 

21 


充電でをない 


♦充電池は人っていますか？ 

20 

参充電她のコネクターが外れていませんか？ 

20 

♦充電器の差し込みプラグがコンセントか6外れていませんか？ 


づ正しく接続します。 

20 






























着 ( I 卽化 I 目ない/留守トドび正しく働かない 


着信音び鳴6ない 

♦着信音を[着信音量切]じしていませんか？ 

づ着信音を大き< します。 

♦子機のディスプレイじ[通話圏外]と表示されていませんか？ 

57 

二子機を本体に近づけたあと.（つ）を押してください。 

- 

♦各種お断りを設定していませんか？ 

づお断りを使用しない設定にしまず。 

80〜81 

用件録音でをない/ファクスび受けられない 

♦着信するまでの回数が長いとファクス受信できないことがあり 
ます。 

づ留守時応答回数を現在の回数より少なくします。 

♦柜手の声がルさいときや、用件が短いときは、遠中でとぎれたり 
録音されないことがあります。 

41 


メモリーカードび使えない 


メモリーカードを認識しない 


♦ メモリーカードはしっかりとセツトされていますか？ 


づメモリーカードは表裏を確認したうえで、しっかりと奥まで 

42 

差し込んでください。 


♦ 使用可能なメモリーカードをお使いですか？ 


づ使用可能なメモリーカードをご使用ください。 

49 

♦もう一度メモリーカードを抜き差ししてください。 


二それでも使えない場合は、メモリーカードや本体の読み込み 

— 

部が故障している可能性があります。 



メモ y — 力ードに巧巧でをない 


• メモリーカードが□ックされていませんか？ 

づ□ックを解除してから、本体にセットしてお使いください。 

♦ メモリーカードの容量がいっぱいじなっていませんか？ 

づパソコンなどで不要なデータを消去して < ださい。 

49 

メモリーカードの読み込みに時巧びかかる 

♦ メモリーカードの種類や保存されているデータじよっては、読み込 
みの時闇が3分!■':/上かかることがあります。 

— 


こまつたとさは 


的 












ナンパー-ディスプレイび使えないファクスび送れない/ファクスび勃巧れなし、 


フアクスび受け6れない 


巧手の方の名前を表示しない/着信音びをね6ない 


こち6側の電話番号び相手の方の電話機に表示されない 


• こち6側の電話番号を「通常非通知」でご契約されていませんか？ 


づこちら側の電話蚕号を[通知する]じは相手のちの電話蓄号 

33 

の前に「186」をダイヤルしてください。 


♦巧手のちはナンバー-ディスプレイを契約されていますか？ 


づ巧手の方がナンバー-ディスプレイをご契約されていないと、 

— 

表示されません。 



♦ 巧手のちの電話雷号を市う卜局番か6登録しましたか？ 


づ巧手のちの電話蚕号は市外局番から登録しないと鳴り分け磯 

24、巧 

能やを前を表示できません。市外局番か6人力してください。 


♦「誰からコール」が設定されていませんか？ 


ぅ「誰からコール」と鳴り分け機能は同時に利用できません。 

76 

鳴り分け機能をご利用になるときは、「誰か6コール」を 


[使用しない]【こ設定してください。 



♦ 内部メモリーの容量がいっぱいじなっていませんか？ 


づ 不要な受信ファクスデータを消まして<ださい。 

52. 97 

•留守設をなどで，応答メッセージを流してファクスを受けるとき 


は、「応答メッセージ待ち時間」や「発信音待ち時間」が短いと、 


受信できないことがあリます。 


づそれぞれの待ち時間の設定を長くしてください。 

98 


广ハ 、 

子機のを押してか6ダイヤルや番号の還択に時間がササると，電 

話をかけ6れな<なることがあります。操作に時闇がかかるときは，先 

じダイヤルサ番号還択をしてか6子機のを押してください。 


ファクスを送れない 


• 相手の方が非通知着信を拒否に設定していませんか？ 


づ柜手の方の蓄号の前に「186」を付けてダイヤルしてください。 

33 

♦巧手のちのファクスが記録紙切れなどで受信できる状態になつ 


ていないかもしれません。 


づ相手の方に確認して<ださい。 

— 


巧手の方の番号を表示しない 


♦ ナンバー•ディスプレイを契約していますか？ 


ぅ ナンバー-ディスプレイの契約が'必要でず。 

(局番なしの 116 蚕へお間い合わせ < ださい） 

♦ NTT との契約が済んで、工事は完了していますか？ 


づ局番なしの 1 1 6 茜へお問い合わせください。 

♦ 構内交換磯やホームテレホンに接続していませんか？ 

— 

与 構内交換機やホームテレホンに接続していると表示できません。 
• ナンバー'ディスプレイの設定が[使巧しない]になっていませんか？ 

— 

づナンバー•ディスプレイを[使用する]じ設定してください。 

♦ ひかり電話などの光回線や IP 電話を利用していませんか？ 

74 

づ各契約尝なへお問いをわせ<ださい。 

♦ ISDN をご利用で、ターミナルアダプター ( TA ) がナンバー•ディ 
スプレイ対応ですか？ 


づ夕ーミナルアダプター ( TA ) がナンバー•ディスプレイ対応でな 
いと表示できません。 


ぅ夕ーミナルアダプター ( TA ) 側でナンパー•ディスプレイを 
[使用する]じ設定して<ださい。 
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ADSL やひかり電話をご契約の方へ 


ひかり電話などの光回線を利用していると… 


ナンバー•デイスプ 
レイび動がしない 

う ご契約の内容をご確認ください。詳しくは、契 
約電話会社にお問い合わせください。 

— 

IP 電話/ ADSL を利用していると… 

ファクスのをま 
信びでまない 

♦ スプリックを含む ADSL 機器を取りみして、改 
善されるか確認してください。 

また、回線からスプリッタまでの甄線を短< し 
て、改善されるか確認してください。 

づ改善されるときは、通信事業者にご柜談く 


ナンバー•デイスプ 
レイび動がしない 

— 

電話 ゆ青び聞こえ 
にくい•巧音び入る 

ださい。 

づそれでも改善されないときは、シャープお 
客様ご相談窓□にご相談ください。 

106 

旧 DN を利用していると… 

音びワンワン 響< 

参ター5ナルアダプターのさ話'受話音量を調節 
してください。 

二それでち改善しないときは、ターミナルア 
ダプターのメーカーへお問い合わせくださ 
い。 


音び大をずさる 

- 

ナンバー•デイスプ 
レイび動がしない 

♦ ターミナルアダプターの設定が必要です。 

づターミナルアダプ女一の取破説明書をご實 
ください。 

- 


その化こまつたとまは 

正し < 操作してを動かない/動作びおかしい 


タッチ/た jg レび正しく反応しない 


登録していた曰時び自動的に巧更をれる 


参本体の日時登録を変更すると、自動的(こす機の日時登録が上書 
きされます。 

づ本体の日時登録を正しく設定します。 

♦ 本体の日時登録が間違っていても、本体の登録が優先されます。 
♦ 本体の日時登録を転送したくないときは。 

づ時計バックアップを〔使用しない]に設定して<ださい。 

59 

99 

誰か6コールの音青び聞を取 D に < い 

参子機の着信音量を調整することで、音量を調節ずることができます。 

57 

参音声台成システムでホった音なので，人の再に比べると闇き取り 

— 

じくいことがあります。 


画面び巧然消。する 

参無操作時連続表示時園設定で設定されている時間が経過すると、 

69 

自動的にあ晶ディスプレイがミ肖灯します。 


• 表示切/人時刻設定で設をした表示切時刻じなると，自動的にあ 

69 

晶ディスプレイがミ肖なしまず。表示切時刻設定中は，手動でフォ 


トスライドを実行しても，すぐに液晶ディスプレイが消なするこ 


とがありまず。 


♦留守中の画面表示が〔表示しない]【こ設定されているときは、留 

68 

守設定することじより液晶ディスプレイがミ肖なします。 



参タッチ(こ反応する位置がずれているときは、本体の電源を人れ直し 95 
て、クッチパネルの調整をしてください。 


♦電話機コードや AC アダプター、 AC コード、差し込みプラグが 


外れていませんか？ 


づ電話機コード、 AC アダプクー、 AC コード、差し込みプラグ 

15 

をしっかりと接続します。 


♦電源を人れ直すと正常に動作することがあります。 

9巳 

づそれでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓□に 

106 

ご相談ください。 



こまつたとさは 





























参受信ファクスデータや、ファクス送信したい写真データを特定の 
倍率で表示すると、表示上の画質が悪くなることがあります。 

引、己日 

通話中などで、巧然フアクスに切り替わる 

参声などに反応して、まれにファクスおまかせ受信が働くことがあ 
ります。 

づ何度も続けて起こるときは、ファクスおまかせ受信を[なし] 

に設定します。 

99 

各種ヴービスを受け6れない 

参ひかり電話などの光回線や IP 電話では、受けられないサービスが 
あります。 

づ各契約会なじお問い合わせください。 

— 
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■ 停電になったとさは 


電話 

♦電話を受けたり、かけたりすることはできません。 

♦ 本体や子機を使用することはできません。 

♦ 各種サービスは働きません。 

♦ ナンバー-ディスプレイの着信記録は消えません。 

♦ 通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。 

留守番 

♦ 留守蓄電話動作中に停電したときは、電話が切れて録 
音もされません。 

♦停電になっても、録音内容は消えません。 

デジタルフオト 
フレーム 

♦停電中は、写真表示できません。 

♦停電【こなっても、内部メモリーの写真データは消えま 
せん。 

♦フォトスライドで内部メモリーが選択され、メモリー 
カードが挿人されているときは、巧び電源を人れたと 
きじ、メモリーカードの写真が表示されまず。 

ファクス 

♦停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。 
♦ 送信や受信をしているときに停電になると、通信が切 
れてしまいます。 

受信のときは、柜手の方に再送信を依頼してください。 
♦ ファクス受信したデータは、停電になっても消えません。 

登録した巧客 

♦ 電話帳などじ登録されている内容は消えません。 

♦ 日付-時刻の設定は消えてしまいます。 

す磯の日付-時刻が設定されていて、本体の電波が届 
く範囲にある場をじ、本体の時計バックアップを[使 
用する]に設定しているときは、子禮から本体へ自動 
的に日付-時刻が転送されます（陪^99ページ)。 
転送されなかったときは、あらためて手動で設定し直 
してください日9ページ)。 














お手入れのしかた 

本な:やモ機を清掃する 

お手人れじは、乾いた柔6かい巧をお使い<ださい。ミちれがひどいときは、水 
【こひたしてよ<しぼった布で清掃してください。そのあと水分が残6ないよう 
【こ乾いた巧でからぶきしてください。 




液晶ディスプレイ（タッチパネル）を清掃する 

キー□ック設定をしてください（腐^目8ページ)。 

液晶ディスプレイ（タッチパネル）は乾いた柔6かい布（眼鏡ふきなど）で清 
掃してください。傷が巧くことがありますので、お手人れじ目の粗い巧は使用 
しないで < ださい。 



— <お知らせ>- 

•アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のちのは使わないでください。 
変色、変形、変質や故障の原因じなります。 
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エラー表巧/エラー音について 


お知らせやエラーメッセ 
ージを表示します。 


く表^例> 


回回口巧なの 


お知5せ/エラー表巧 


嘗 


1表示/エラー音 

■ 

対応 1 

1麵ページ1 


子煤皮巧中でず 

► 

♦ す機を使用中です。子機の使用 
が終わるまでお待ちください。 

— 

子機を増設しま 
ず。モ機で操作を 
巧つてください。 

> 

♦本体がす機増設登録モード 
になっていまず。 

♦す機増設登録操作中は、外撼 
着信を含む他の操作を巧う 
ことはできません。子機を増 
設しないときはそのまま、こ 
の表示が消えるまでお待ち 
ください（約3日秒で子機増設 
モードは解除されます)。 

73 


客 


た 

行 


1表ホ/エラー音 

■ 

対応 

参照ページ1 


自動応答中 

> 

• 留守モード中に電話がかかっ 
てきたときや、各種お断りに 
設定している巧手先か6電話 
がかかってきているときなど 
に、応答メッセージが流れて 
自動応答しています。 


着信びあ0ました 
一お知6せへ 

> 

♦留守中などにかかってきた 
電話があります。[お知6せ] 
をタッチして確認してくだ 
さい。 

56 

拓をでをないデー 
夕びあ0まず。操 
作を続けまずか？ 

> 

• 本体に25ケタ上の雷号で 
登録している巧手先がありま 
ず。[はい]をタッチすると、 
その相手先 ki 外のデータを起 
送します。 


技をでさません 

> 

♦ 本体とす機が電波の届く範 
囲じありません。電波が届く 
範囲におづけてか6、操作を 
やり直してください。 

8 


90 


































































ま 

行 


ら 

行 


1表示/エラー音 

■ 

対応 

参照ページ1 

メッセージびあ0 
まず^お知百せへ 

► 

♦ 留守中じあった新しいメッセー 
ジや、未再生のメッセージがあ 
ります。再生してください。 

39〜40 

録音でをる巧0時 
間びお0ません 
録音でをる時間び 
残0わずかでず 

► 

♦不要な録音メッセージを消 
去します。 

39〜41、 
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こまつたとさは 


7 

9 
































































メモリーカードをほ用しているとを 


表お/エラー音 I 対応 I 参照ページ 


メモ y — 力ードび 
書を込み禁止に 
なつていまず 

► 

♦メモリーカードの書き込み禁止ス 
イ 、ソチが□、ソ クされています。 

49 

メモ y — 力ードの 
容量不足のため、 
巧巧を中止しま 
ず。 

> 

♦ メモリーカードの容量がいっぱい 
でず。 


巧を中に エラー び 
発をしたため、巧 
巧を中止します。 

> 

♦メモリーカードのアクセス中にエ 
ラーが発生しました。もう一度や 
り直してください。 

— 

メモ y — 力ードび 
入つていないた 
め、巧巧を中止し 
まず。 

> 

♦ メモリーカードが正しく取り付け 
られていません。 
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ホか線通信しているとを 


表示/エラー音 

■ 

対応 

参照ページ 

受信でをませんで 
した 

> 

♦赤外線受信に失敗しました。もう 
一度やり直してください。 

- 

このデータは表示 
でをません 

► 

♦ ファイルおまをご確認<ださい。 

42 































モ機を巧つているとを 


表示/エラー音 

■ 

対応 1 

1参照ページ1 


が綜使巧中 

► 

• 他のす磯の使用中です。化のす磯の 
使用が終わるまでお待ちください。 

- 

新着あ0 

► 

♦未再生の留守録音があります。本 
体またはす機を操作して、再生し 
てください。 

39〜40 

自動応答中 

► 

♦留守モードなどで、応答メッセー 
ジが流れて自動応答しています。 

38 

通話图が 

► 

♦ 本体の差し込みプラグを接続して 
ください。 

• 他の電化製品などの電波が干渉し 
ています。電液干渉の発生しやすい 
ところでは使巧しないで<ださい。 
♦ 本体か6の電波が届く範西でご使 
用ください。 

• を押すと表示が消えて使える 

ようじなることがあります。 

1己 

8 


1表示/エラー音 

■ 

対応 

1参照 ページ 1 

r 視機巧索中 J と表 


♦ 本体や増設す磯が使用中です。 

— 

巧ずる 


参本体の AC コードサ AC アダプター 

15 

または r ピーピ ー J 


を接続して < ださい。 


と鳴る 


• 化の電化製品などの電波が干渉し 

8 


► 

ています。電波干渉の発生しサずい 
ところでは使用しないで< ださい。 




♦ 本体からの電波が届く範囲でご使 
用 < ださい。 

♦ す機の充電地のコネクターを抜き 

20 



差ししてください。 



「ピピピピ J 


♦ を前ので字数や日時登録の設定な 

— 


► 

どが登録範囲を超えています。 


「ピピッ……ピ 


♦ 充電器にす磯を戻して充電してく 

20 

ピッ…… J 

► 

ださい。約1分禮に電話は切れます 
ので、通話を止めて充電器じ戻し 
てください。 




♦長時閣充電しても、すぐにす磯が使 

96 



えなくなるときは、新しい充電池と 
交換してください。 


子煤で通話中に 


♦ 雑音のかないところでご使用<だ 

— 

「ピーピ ー J と2回 


さい。 


鳴つてずぐに切れ 


参無線 LAN などのおくでお使いのと 

99 

る 

► 

きは、それらの機器よりできるだ 
け離してお使い < ださい。また「回 
避チャンネル設定」を変更してお 
使い < ださい。 



こまつたとさは 
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モ機を増設するとを 


表示/エラー音 

1 

対応 

刹目ページ 


巧放しました 

>• 

♦ す機の増設または减設じ失敗しま 
した。操作を最初からやり直して 
ください。 

73 
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K 障かな？と思つたとをは（修理依頼される前に) 


夕 uiiv C ネルの mi びが s **。 
中巧の十字マークの中むを 
タッチして < ださい。 


‘調整が正しく巧われないと、タッチに反応する位置がずれたままになること 
があります。女、ソチした項目とは違う項目が選択されるなど、タッチに反応 
ずる位置がずれているときは、もう一度本体の電源を人れて、タッチパネル 
を調整し直してください。 

-本体の日付-時刻の設定は消えます。 

す磯が電液の届く範囲にあり、日イ寸•時刻が設定されていれば、自動的に 
日付-時刻が転送されます〔時計パックアップの設定が[使用する]のと 
き腐99ぺージ)。 

転送されなかったときは、あらためて手動で設定してください。 


-液晶ディスプレイ表示び化けている（意味不巧の文を巧!や画像び表示をれている)。 
•液晶ディスプレイ画面び反応しない、タッチに正し<反応しない。 
•その他、正し<動作しない。 


上記のような症がのをくは、一般【こ、マイコン（に）を使用している機器が、大 
きな外来ノイズじより誤動作することで発生します。 

修理やアフターサービスをお申し付けじなる前に、下記の操作をお試しください。 
また、登録•設定した内容により、お客様の意國しない磯能が働いている場合、エ 
場出荷時の状態に戻すことで、症状が改善することがあります （11^97 ページ)。 

■ 本体の電源を入れ直ず 

AC アダプターを電源コンセントか5巧いてもラー度差し込んでみてください。 

-タッチパネルの確認をしまず。 

調整が必要なときは、下のような画面が表示されます。画面の指示【こ 
従ってタッチしてください。 


電源を人れ直してもを状の改善がみられない場合、またはを状が再兰発生する 
場合は、シャープお客様ご相談窓 □ ( D ^ l 日目ページ）へお申し巧けください。 

■ モ機の巧電池のコネクターを巧き差しずる 

子機の巧電池のコネクターを抜いてもラー度接続してみてくださし、 
(豚20ぺージ)。 

-す磯の日付-時刻の設定は消えます。 

本体が電液の届く範囲にあり、日付•時刻が設定されていれば、自動的に 
日付-時刻が転送されます（時計パックアップの設定が[使用する]のと 
き豚99ぺージ)。 

転送されなかったときは、あらためて手動で設定してください。 





品ち 

おち 

希望小売価格 


」 D - KS 11 

1目.8日0円（稅揃面格 16.0 日日円） 


」 D - KS 15 

1目.8日0円（稅揃面格 16.0 日日円） 

増設子機 （0^73 ページ） 

」 D - KS 17 

1目.8日0円（稅揃面格 16.0 日日円） 

」 D - KS 21 

19.95 OR (税お価格19,0日日円） 


」 D -[< S 巧 

似9日日円（税抜価格 19.0 日日円） 


」 D - KS 28 

似9日日円（税抜価格 19.0 日日円） 


種類 

部品コード 

流通コード 

希望か売価巧 

延長コード（モジュラープラグ付を） 

5 m (2 お）（白） 

QCNWG 日 121 AFSA 

142 512 0331 

目35円（税扳価格日10円） 

10 m (2 お）伯） 

QCNWG 日 122 AFSA 

142 512 0332 

819円（税扳価格780円） 
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別売品/消耗品 

別売□ち/消耗□ちとして、次のちのを用意しています。 

このインテリアホンを長い間まむしてお使いいただくためにち、当社の純正品や推奨品をお使いください。 なお、価格などは予告な<変更することがあります 
ので、ご了承ください。別売品/消耗□ちのごを文は、お買いあげの販売店へお申しイ寸けください。 


品を 

おち 

部品コード 

流通コード 

希望小売価格 

子機用巧電池& 
(ニッケル 水素電池） 

A -002 

U 巨 ATMA 日 02 AFZZ 

142 932 0070 

1.8 日0円（税抜価格 1.71 目円） 


《シャープエンジニアリング〔株）扱い 


ご参ちに 


— <お巧5せ>- 

参希望ル売価格は2009年8月現在のものです。 





























営録や設定-電話帳の内容を初期化する 


登録-設定した内容を工場出荷時に戻したり、電話帳に登録した内容をずべて 
消去することができます。 

/-本機を巧案、譲渡などずるときは- V 

お客様の個人情報流出による被害を防ぐために、本体の「データ消去」と 
す磯の「登録初期化」の操作を行って、本機に記録したデータを消去する 
ことをおずすめします。 

本体のデータは、「本体初期化」で一巧して消去することもできます。 


■ 本体の登録や設定の巧客を工場出荷時に戻ず（本体初期化) 


本体初期化をずると登録•設定した巧容の他に、留守録などの録音、ファ 
クス受信データ、内部メモ y —の写真データびずべて工場出巧時の的容に 
房0まず（消去をれまず)。 


①画面をタッチしてホームメニューじし、〔設定〕をタッチする 
感 < 一般設定 > 一[特別設定]の順にタッチする 
風 < データ管理 > をタッチする 
0 [本体初期化]- ► [はし'']の順にタッチずる 

■ 内部メモリーのファイルをずベて消去ずる（データ消去） 

①画面をタッチしてホームメニューじし、〔設定〕をタッチする 
霞 < 一般設定 > 一次ページキー（因）一[データ消去〕の順にタッチする 
感消ましたいデークを選ぶ 

[電話帳][受信ファクス][メッセージデータ][着信記録/再ダイヤル] 
[お断り番号][巧部メモリーフォトデータ]が選べます。 

@ [消去]^ [はしりの順にかソチする 

■設定の内容だけを工場出荷時に戻ず（設定リセット） 


る設定を工場出荷時に戻しまず。電話帳、メジセージなどの録音、フアク 
ス受信データ、巧部メモリーの写真データはそのまま巧0まず。 


①画面をタッチしてホームメニューじし、〔設定〕をタッチする 
思) < 一般設定 > 一[特別設定]の順にタッチする 
風 < データ管理 > をタッチする 
0 [設定リセ、ント]^ [はしりの順にタッチする 


■ 電話帳む巧の子機の登録內客を、お買いあげ時の状態にずる 

①す機のを押す 

(D cSd で[システム設定]を選び、こ參二）を押す 
感 CTO で[登録初期化]を選び、 こわ をキ甲ず 


④ 


を 

寺) 


で〔電話帳 L ソ外]を選び. 


み 
'み 

'を 


を2回押す 


子機を工場出荷時に戻ず（登録巧期化） 

① 子機のを押す 

② こ 豆3で[システム設を]を運び. C & を巧ず 

③ COT ) で[登録初期化]を遅び. cSb を巧ず 

④ CQD で[をての登録]を運び. cfc を2回押す 


モ機の電話帳をずべて消ちずる 

① 子機のを押ず 

② Cod で[を';肖ち]を還び， 


③ 


夺 

夺 


で[電話帳]を還び, 


み 


を巧す 
を2回押ず 


— <お知らせ>- 

参本体初期化や設定リセ、ソトをしたあと自動的に回線種別の設定を行います。雲 
話などをかけ6れるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからかけ 
てください。 












特別設定について 


状況に応じて、次の項目を本体で設定ずることができまず。 

■ 応答メッセージ待ち時間 

留守番電話などの応答メッセージが流れるまでの時間の設定ができます。 
工場出荷時の設定は [4 秒]です。 

①画面を夕、ソチしてホームメニューにし、[設定]をク、ソチずる 
(1)<一般設定> 一[特別設定]の順にタッチする 
(!)< 留守関連> をタッチする 

( D 応答メッセージ待ち時間の [1 秒]に秒] [4 秒] [8 秒]から設定したい巧 
容を選ぶ 

■ 発信音待ち時間 

留守蚕電話の応答メッセージが終わってから、「ピー」という録音開始音が 
流れるまでの時間の設定ができます。 

工場出荷時の設定は [4 秒]です。 

①画面を夕、ソチしてホームメニューにし、[設定]をク、ソチする 
( D < —般設定> 一[特別設定]の順にタッチする 
風<留守関連> をタッチする 

④発信音待ち時間の [1 秒]に秒] [4 秒] [8 秒]から設定したい内容を選ぶ 

■ お声拝聴 

留守録設定中の応答メッセージと、巧手のちの録音中の声をスピーカーか 
ら出力する機能の設定ができます。 

工場出荷時の設定は[あり]です。 

①画面をタッチしてホームメニューにし、[設定]を夕、ソチする 
な) <一般設定> 一[特別設定]の順にタッチずる 
風<留守関連> ータページキー（囚）の順にタッチする 
風お声拝聴の[あり][なし〕から設定したい内容を選ぶ 

■ 録音時間 

留守録の録音時間を設定することができます。 

工場出荷時の設定は [30 秒]です。 

①画面を夕、ソチしてホームメニューにし、[設定]をク、ソチする 
風 <一般設定> 一[特別設定]の順【こタッチする 
( D < 留守関連 > 一次ページキー（回）の順にタッチする 
④録音時間の [3 日秒][1分]にがから設定したい巧容を選ぶ 

■ 戻って録音時間 （11^67 ベージ） 


■ 子機送話音量を調碧ずる 

す機でこち6の声が相手の方に闇こえじくいときに、音量を切り替えるこ 
とができます。 

本体で操作しまず。 

①画面を夕、ソチしてホームメニューにし、[設定]をタッチする 
巧) <一般設定> 一[特別設定]の順にタッチする 
感<<音関連> をタッチする 

® す磯送話音量切替の[ル〕媽準]は〕から設定したい内容を選ぶ 

■ モ撥巧哥音青巧調尊ォる 

本体の回線によっては、す磯の受話音量がルさくなることがあります。す機 
で相手のちの声が闇こえ【こ<いときじ、本体で音量を切り替えることができ 
ます。す機で通話中に受話音量を変えることもできます日8ページ） 

本体で操作しまず。 

①画面をタッチしてホームメニューにし、[設定]をタッチする 
(D <一般設定> 一[特別設定]の順にタッチする 
( D < 音関連> をタッチする 

® す磯受話音量切替の[ル〕[標準][大〕から設定したい内容を選ぶ 

■ モ機受話音質を調碧ずる 

すべてのす機の受話音質を調整できます。使用中のす磯のみ変更したいと 
きは、「通話音質を変える」（咳^日8ページ）をご覧ください。 

本体で操作しまず。 

①画面をタッチしてホームメニューにし、[設定]をタッチする 
巧) <一般設定> 一[特別設定]の順にタッチする 
( D < 音関連> をタッチする 

® す機受話音質切替の[低い][標準][高い]から設定したい内容を選ぶ 

■ キータッチ音 

本体の画面をタッチしたときに鳴る、「ピ、ソ」という音（キータ、ソチトーン） 
の有無を設定できます。 

工場出荷時の設定は[あり]です。 

①画面を夕、ソチしてホームメニューにし、[設定]をタッチする 
巧)<一般設定> 一[特別設定]の順にタッチする 
©<< 音関連> をタッチする 

0キーク、ソチ音の[あり][なし]から設定したい内容を選ぶ 

■ ナンバー-ディスプレイ （腐^ 74ページ） 
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■ キャッチホン-ディスプレイ （陪^72 ページ） 

■ キャッチホン切曾時間 

キャッチ/文字切替ボタンを巧したときに回線を開放する時間を設定でき 
ます。交換磯の種類などじよっては、キャ、ソチ/文字切替ボタンを巧したと 
きに電話が切れてしまうことがあります。こんなときは、キャッチホン切 
替時聞を短 < 設定します。 

工場出荷時の設定は [0.8 秒]です。 

①画面をタッチしてホームメニューじし、[設定]をタッチする 
霞 <一般設定> 一[特別設定]の順にタッチする 
風聲 電話/ファクス>をタッチする 

狂}キャッチホン切替時間の [0.4 秒] [0.6 秒] [0.8 秒]から設定したい内容を達ぶ 

■ 子機増設 （ D 赏 73 ページ） 

■ 回避チャンネル設定 

他の電化製お（無線 LAN など）の電波干渉などじよって、通話に雑音が入 
るときは、設定を蜜更すると改善されることがあります。 

化の電化製品〔無線 LAN など）が使用しているチャンネルを設定してくだ 
さい。設定したチャンネルを回避しまず。 

工場出荷時の設定は〔チャンネルのでず。 

①画面をタッチしてホームメニューじし、[設定]をタッチする 
® <一般設定> [特別設定]の順にタッチする 
巧)聲 電話/ファクス 家 一次ページキー(回）の順にタッチする 
巧） 回避チャンネル設定の[チャンネル 1] [チャンネル 6] [チャンネル 11] 
か6設定したい内容を還ぶ 

-無線 LAN を使用している場合、無線 LAN が使用しているチャンネルを回 
避することで、通話日^□質が改善されることがあります。 

■ ファクスおまかせ受信 

巧手のちが自動送信の場合（「ポー-ポー-ポー…」という音が闇こえまず)、 
す機を取ると自動的にファクス受信に切り替える機能の設定ができます。 
工場出荷時の設定は〔あり]です。 

①画面をタッチしてホームメニューじし、〔設定]をタッチする 
霞 <一般設定> -^ [特別設定]の順にタッチする 
風聲 電話/ファクス 家 一次ページキー(因）の順にタッチする 
狂) ファクスおまかせ受信の[あり]招し]から設定したい内容を選ぶ 


■ 時計バックアップ 

停電などで本体の日時登録が消えたときに、す機の日時登録を自動的に転 
送させて日時登録を巧ったり、す機の日時登録が消えたときに、本体の日 
時登録を自動的に転送させて日時登録を巧ったりする磯能の設定ができま 
す。本体やす磯の日時が登録されていないときや、本体の電波範囲内じす 
機がないときは、日時を転送できません。 

工場出荷時の設定は〔使用する〕でず。 

①画面を 夕、ソチしてホームメニューじし、 [設定]をタッチする 
(D <一般設定> -^ [特別設定]の順にタッチする 
③聲時計機能> をタッチする 

® 時計バックアップの[使巧する][使用しない]か6設をしたい内容を選ぶ 

■ 本体に登録されている日付や時刻を子機にお送ずる（モ機へ時計送信) 
本体で操作しまず。 

本体の日時が登録されていないときは、転送できません。 

①画面を夕、ソチしてホームメニューにし、[設定]を夕、ソチする 
③<一般設定> 一[特別設定]の順にタッチする 
感 <時計機能> をタッチする 
通[す機へ時計送信]をタッチする 

-す機が2つあるときは、す磯蚕号の1か6順番に転送します。 

-対応していないす機を増設した場合は、日イ寸や時刻は転送されません。 

■ 子機に登録されている日付や時刻を本体に転送ずる（子機か6時計受信) 
本体で操作しまず。 

す機の日時が登録されていないときは、転送できません。 

①画面をタッチしてホームメニューじし、〔設定〕を夕、ソチする 
(D <一般設定> -^ [特別設定]の順にタッチする 
感 <時計機能> をタッチする 
通[す機か6時計受信]をク 、ソチず る 

■本体に日付や時刻を転送する子機は、す禮惡号の1です。ただし、す機1 
が使用範囲外じあるなど、転送できない場合は、す磯2から転送されます。 
すべてのす機が転送できないときは、転送せずに終了します。 

■ ソフトウェア更新 

ソフトウェアの更新[こついては、詳しくは当社のホームページでご確認くた‘さい。 

■設定リセット （D 赏日7 ベージ） 

■ 本体巧期化 （ D 暑 97 ページ） 
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ご参考に 


区点コードー覧表 


343 

344 


区点4お目 

0123456789 

照症省硝礁祥称章笑粧 
紹肖薑お蕉衝裳訟証詔 
詳象賞誓紐鍾鐘障销上 
丈を柔冗剰城場壊懷常 
情擾条杖淨状畳棲蒸譲 
釀錠嗎植飾 
巧植殖燭織職色触食 
轴辱尻伸信侵琶娠寝審 
む慎振新晋森樣浸深申 
疹真巧秦紳臣お薪親診 
身辛進針震人仁刃産壬 
尋甚尽腎訊迅陣巧 


う謂 

須酢図厨逗吹垂卽推水 
炊睡粋擊衰遂酔銷鍾随 
瑞髓崇富数枢趨雛据杉 
桓菅頗雀お 


世瀬が是凄制 
势姓征 I 性成政整星晴棲 
栖正清牲生盛精聖声製 
西誠誓請逝醒青静斉税 
脆隻席惜戚斥昔析石積 
籍績嘗責ホ跡蹟煩切拙 
接摂折設窃節説雪絶を 
蜡仙先千占宣専尖…戦 
扇撰をあ泉浅洗染潜煎 
煽旋穿箭線 
紙羡腺対船薦善賤践 
選遷銭就閃鮮前善彌然 


幢塑胆措曾 
曽楚狙疏疎礎祖租粗素 
組蘇訴阻適鼠僧創双叢 
倉喪壮奏爽宋層应您想 
捜掃挿搔操早曹巣搶檀 
湾燥争瘦相窓糟総綜聪 
草荘葬蒼藻装走送遭鏡 
霜騒像増憎 
臓蔵贈造促側則即息 
捉束測足速俗属賊族続 
卒袖其揃存孫胃^損巧遮 

他を太ホ訖睡堕要惰巧 
巧能惰陀駄譜体谁巧耐 


区点4巧目 

01234己已789 

■ 此頃今困せ塑婚恨讓 
昏屋根捆混痕組辰魂 


佐夕唆幢左差査が撞砂 
詐鎖装坐座挫債催再最 
哉塞妻宰おホ採栽歳ミき 
災采犀砕皆祭斎細菜裁 
載際剤在材罪財;牙坂阪 
巧柳着咲崎埼椅駕作削 
巧摔昨朔補窄策索錯お 
键倍匙冊刷 
察お撮擦札お薩雑睾 
饋剧請厳皿晒=傘参山 
惨撒散樓燦珊産算案蚕 
讀賣酸餐斬暫胃^軍 

仕仔伺 

使刺司史丽四±始姉姿 
テ屍市師志思指す巧斯 
施旨枝止死氏獅祉私糸 
紙紫肢脂至視詞詩試誌 
諮資賜雌飼歯事似侍巧 
字寺慈持時 
次滋を爾靈涛磁示而 
耳自藤巧巧鹿式識嶋竺 
軸ち舉わ叱執失嫉室悉 
湿漆疾質実部擦お柴ち 
屡蕊搞舎写射捨赦斜煮 
社妙ち謝車遮蛇邪借勺 
尺灼巧爵酌釈錫若寂弱 
着主取守手朱殊狩珠種 
腫趣’酒首懦受呪寿授樹 
緩需囚収周 

宗就州修愁拾洲秀串乂 
終織習臭巧売衆義警織 
輯週茵酬集醜什住巧十 
従戎柔汁巧獣縦重銃が 
夙宿淑祝縮霜塾熟出術 
述俊唆春瞬唆舜駿准循 
旬循巧淳準涵盾紳巡遵 
醇順処巧巧書曙港お緒 
置書蓄藍諸巧叙女序徐 
巧働除傷償 
勝匠升召哨商唱曽奨 
妄握宵巧かか尚庄床廠 
彰ま抄招掌捷昇昌昭晶 
松梢撞樵沼消渉湘焼焦 


乎個古呼固 
姑孤己庫弧戸故枯巧狐 
糊跨股胡孤虎誇跨結雇 
顧鼓五互伍午吳吾娛後 
御悟梧橋巧碁語誤護刚 
乞鍵交の侯候佳光公な 
効勾厚□向 
后喉なお好孔孝をエ 
巧替幸広庚康弘恒慌巧 
巧控攻贡晃更杭校梗構 
江みミ告港溝甲皇硬稿糖 
紅紘絞綱耕考肯脈腔實 
航荒行衡講貢購郊酵鉱 
砸鋼閨降項香高鴻剛劫 
号合晨拷讀豪雲麵克刻 
告国穀酷讀黒獄漉腰卽 
忽惚骨お込 


俱巧区狗巧矩苦躯腿記 
駒具愚虞愼空偶寓遇隅 
串樹訓屑屈 
掘窟望靴蠻塞熊陽を 
栗繰窠餓動君薫訓群軍 


卦裝祁係傾刑兄啓ま 
を型契形径恵慶慧憩掲 
携敬景桂誤畦稽系経継 
繫畳塞巧壁計詣警軽頸 
鶏芸迎顧劇戟擊激隙が 
傑欠み潔巧結血訣月件 
俟借健兼券剣喧圏堅嫌 
建憲懸拳捲 
検権牽犬献硏視絹県 
肩見謙賢軒遣鍵険顕験 
験元昼厳幻弦減源玄現 
絞艇言露限 


1 区气 区点4欄 

貫0123456789 

机目 

218巨拒拠挙渠虚許拒館漁 

PIQ 姻を亭ち巧 

220 供侠情兜競共凶協匡 
221卿叫富境峽強置怯恐猜 
222巧教橋況狂狭屬陶脅興 
223養郷鏡響響驚仰凝克晓 
224業局巧極玉桐げ僅勤均 
225巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊 
226芹菌お襟謹近金玲銀 


亜哩娃阿哀愛おお逢 
契茜積悪握渥旭章芦朦 
梓圧幹扱宛お化齡狗綾 
朗或粟艳ま庵按暗案閨 


け伊位依偉团夷委 
威尉惟意慰易椅為畏異 
移維緯胃養な請違遺医 
井亥域育郁磯一青溢逸 
稲巧芋顔化印晒員因姻 
引飲淫11蔭 
院陰琴韻、时_ 

ち宇烏羽 
迁雨卯鶴窺せ巧白お噓 
明爵蔚媛姥願巧ぶ閨嘻 
ち運雲__ 

さ銷觀営嬰影映 
ま栄永泳巧巧盈穎黒英 
衛詠銳液疫な駅悦謂越 


ァアイイゥウエエォ 
才カガキギクグケゲコ 
二 f サヴシジスズセゼソ 
ゾタダチデッツジテデ 
トドナニヌネノ八バパ 
ヒビピフププへべぺホ 
ボポマ S ムメモヤヤュ 
ユヨヨ フリルレ□ワワ 



区点4お目 

01234己6789 


区点4お目 

0123456789 

閱厦鼠円園堪奄實延怨 
掩援沿演炎贿煙燕猿縁 
諮苑菌遠飽震塩 

-わ- 

於ち甥 

凹央奥往応 
押旺横欧殴王翁澳農 
曉黄岡巧な億屋憶臆桶 
牡乙俺卸恩温穏音 

-ね、- 

下化 

仮何伽価佳加可嘉夏嫁 
家實科暇果架歌巧火巧 
桐禾稼箇巧苛茄荷華菓 
艘課蜂貨迦過霞蚊俄峨 
我牙画臥ま蛾賀お餓駕 
介会解回巧壊迴快怪巧 
慨懐戒拐改 
魁瞄械巧灰界皆絵す 
璧開階貝凱劾外巧害崖 
慨概涯碍蓋街該錯骸運 
馨蛙垣柿扼韵劃齡各廓 
拡携格核殻獲確穫覚角 
赫較郭閣隔革学岳楽額 
駡掛笠程僵梶紙;漏割喝 
恰括ま渴滑葛掲轄且醒 
叶巧お飽株兜輩蒲を鎌 
晒鴨括茅营 
粥刈巧瓦乾侃冠寒刊 
勘割巻喚お裹完官真干 
幹患感慣憾換敢巧桓棺 
款歓汗漢お港環甘監看 
竿管簡緩生翰肝艦貴観 
諫賈還鑑間閑関陥韓館 
館丸含岸巌玩癌眼岩部 


企伎を喜器 
基奇嬉畜岐希幾忌揮机 
旗既期お棄 
機帰毅気汽畿巧季稀 
紀徽規記貴起軌輝飢騎 
鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺 
犠疑巧義嬉詰議掏菊鞠 
吉吃喫ち橘詰な巧乘却 
客脚虐逆丘义化休及吸 
宮弓急救朽ホ汲泣を球 
究窮贷級糾給旧牛去居 


4巧の区点コードを利用して漢ぞやひ6びな、カタカナ、記号、巧数字などを入力でをます。（モ機のみ) 


100 


Elfr 333333333333 333333 3333333333333 33333333333 


:3目011234已已7890123 34已已78901234巳己78901234已已7890123 
.二^^已日已日已日日已日日日7777 777777788888888889999白999990000 
r ホ22 2222222222222 2222222222222222222222222223333 


34巳678901234已6789 
4444444已已已巳已已已已已巳 
22222222222222222 


6789012 234巳67890123 
2222333 333333334444 
2222222 222222222222 


01234 4 已己 7890 0123 345 
已已已已己已已已已已己 7 7777 7771 


3 CN 弓 - p 下下 
xptd m t b -卜- 
目〔叫 3 c w ll + 
Eo 山 X pb L J 丄 
口 H 3~ 邑〔叫 J I — I - 
I — mm e o 山 「广 h 

Bn^xn 口 H 4 _ - r 

EK のの r M u I - ++ 

AMy 3 B ^ X R _-H 丄 
WTb 6 K ホの 丄 T-r 

01234已己7890123 
77777777778888 
00000000000000 


8 01 c 厅 

7 HP e o 
阳日ヶ zn ろ 
^已力 Eo y ンの 
鮮 4 ヴ A---Q ジり X 
ヌ I 3 ン厂 N 9■ひ A 0 
2ヲ BMX KU 
1て A 八の Z r 
〇 ホ KY 0 a 
ち： 3目8901234已 
お~化已已日日日日日日 
E 1 が00000000 


3 GQ eoy おこそでぱほゅわ 
2 Fpzdnx えげぜてばぺやゎ 
1 EOYCmw ぇけせづはべゃろ 
〇 DNXb—v ラぐずつのへをれ 
9CMW ak U ぅくすっねぶめる 
8BLV it いざじぢめぶむり 
7AKU is いきしちにふみらん 
日 JT hr あびざだなびまよを 
已 Is 邑 q ぁかさたどびぼよる 
4 HR fpz おごぞとひぼゆゐ 



一’！！ <||¥な〒三 
I I ‘ {1>で§ 《 UI ョ 
〇 : ] JV " @ ▼ HI V 

/; tr 单 ， * ▽ e な 
々 1II。& ▲ づ 

八 ftr . l .早 # OAS 「 
:::~}>>< 夕 %^ 国 — nv 
UA 

^\" > - 8 の 0 令トコ 
V - - <+>__$★ —flu — 


"3 目 I 曰78 89012 234已678901234已678901234已67 78901234已己71 




区点 4 巧目 

01234已白789 


区点4巧目 

01234已67扫9 


区点 
1〜3 
巧目 


区点4巧目 

0123456789 




羅 


螺裸来菜頼雷を絡落酪 
乱卵嵐欄遍藍蘭覧 

—— h —— 

和を 

履李梨巧璃 
巧裏裡里離陸律率立 
津掠略劉流溜琉留硫粒 
隆竜龍侶慮旅塵了黃僚 
両凌寮料梁涼組療瞭稷 
糧良詰遼量陵領力緑倫 
厘林淋憐琳臨輪隣離麟 

禮塁涙累類令悼例を励 
漬怜玲礼爷鈴隸零霊麗 
騎暦歴列劣烈裂廉恋憐 
涯巧簾練聯 
蓮連錬 

呂魯檐炉磨路 
露労雲廊弄朗楼鄕浪漏 
牢お竜を畫峭郎六麗禄 
肋録論_ 

優和話歪賄脇惑 
枠幫宜宣駡詰賽藏婉湾 
婉腕 


式ち丕个 W 、 井 J 乂 
乖乘亂」豫宰舒ゴ于亞 
亟"^巧京毫薑从仍厌仆 
f 力なのの斤价な佚估佛 
f 巧化巧倍侈が伟化佩巧 
宿伴來舍儘價お姐俘な 
倆桂刷が巧倚おお倪侄 
悴悴椒倡情悼巧俯們倆 
偃傾曾惜億惕做情憾偷 

1田。離懼厨儒 L 儿兄巧巧 

兢請兩雨兮冀 n 同册巧 
罔青青冕 n 冤冠家寫署 
/み;互み冰况別週凉農 
几處お凭凰 U 函刃刊井 J 
如]巧刪刮到刹瓶到勉剌 


498 

499 
已〇〇 
己01 
已02 
己03 
己04 
已〇已 
己06 
已〇フ 
已〇呂 
己09 

510 

511 

512 

513 
己14 
已1已 
己16 
己17 
已1扫 
己19 
已20 
521 
己22 
已23 
己24 
已2已 
已26 
己27 
已2呂 
己29 
已30 
已31 
己32 
已33 
己34 
535 
已36 
己37 
已3呂 
己39 
己40 
已41 
己42 
已43 
已44 
545 
已46 
己47 
已4呂 


刮剔剪割剩割削割劍劍 
劍翔費劑辨 
辦颂副剖券勁就覇勞 
動勧廣顏勵勵勸勺匆匈 
甸葡氧葫ヒこ厘匯置匿 
こ區を tttW 巧击準卞口 
后夕 P 卻卷厂歴勵厦厥厮 
廠ム參篡雙翼曼變巧の 
趴口入斤巧呀听的化断:口巧 
粉客眠咏呵答に晒畔皆 
巧時旧顿拙咐略を琴咸 
怪咬お哈咨 
階 or ’ ’ — 

晤硬 S 
售啜曲 
瞎喊 Di 
喩卿巧 


ミの昭谷 
3晒時巧固 E 
旨哮哭哺巧 D 
ま障峽喧稔 [ 
を喝窗晒:瑞 D 


口區敵 0] 
嘴嘶巧 
喧県唱 
嚼晴岛 
圈园白 
圏固 


5貢哦辟 
ク喔嘟控 
I 顿塚瞎 
![] 單巧喃 
I 憧隨嗔 
!廣器營 
目趟噪晴 
吾嚷嚴冨 
養曜□四 


. 8團圍量園か 

巧化け巧址坏巧垂を坡 
が巧巧很巧巧拼巧埃巧 
お巧が聖巧巧棚巧调場 
堡搞堂窒毁おお壁墅调 
砸蹲埃壞墙辖壁窒壓璧 
儘渥量疆置壤董化壺壹 
谓童壽た夕薑曼梦夥巧 
夭ホ客夾奇奕奠奎奚契 
营奠奥獎蠢 
奸巧妝侵^ 

姜巧ぉ眺娥も i _. 

炯姪婉姻娶巧ま 
賴嫂媽嫣姬媒巧 
嬌揮要戳嫩嬉お ...... 

婦子孕ぎ幸舉孩執挈赋 
學き孺 A 它ち晨冕窟崔 
裏お磨實廈寞寥寫賣寶 
寶慰お專對ホ數乂お尸 
尹屁屆巧层 

展屏屋屬ち修夏 
夸爸:妄帕晒帕阱眠龄帖 
普時載峽腰峭農略畢帽 
菌寄室晒壹崔峰幢斋愉 
嵌国隅帽売差暢11111薪幢 
幌瞪幢險嶽塵資幌瞻読 
轟戀震夕巫已后南菁峽 
巧帛帶帷喔峰愼帳陋幢 
幡幢幣幫杆并么麼广库 
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区点4巧目 

01234己6789 


瞄壁癖碧別醬蔑壁偏変 
片農編辺返遍便勉娩弁 
鞭 

-1ま- 

保舗鋪園捕歩甫補輔 
穂募墓慕戊暮母簿营做 
俸包呆報奉宝峰峯崩屆 
抱捧放方朋 
法泡烹砲縫胞芳巧蓬 
蜂褒訪豊邦鋒飽鳳脂乏 
亡傍剖巧妨帽忘忙房暴 
望某棒冒統肪膨謀貌貿 
鈴防げ頰化僕卜墨撲朴 
巧睦穆紀勃おを堀幌奔 
本翻凡盆 

摩磨魔麻埋妹 
巧枚毎理慎壽膜枕館な 
魔桃亦侯又抹末ホ這低 
蘭磨万慢満 
漫量_ 

ロホ未越己貸师密 
蜜湊養檢脈妙辉民眠 
-- C -- 

蔓無牟矛霧醒惊婿娘 

-め- 

冥 

名命巧盟迷銘鳴姪化滅 
巧棉綿涵面麵 

摸模茂妄 
孟毛猛盲網耗蒙儲木黙 
目を勿餅尤戻糊貨問悶 
紋門巧_ 

也治夜爺耶野弥 
失厄役約薬訳躍靖柳致 
麵 

愉患品 

諭翰唯佑優勇友看幽 
悠憂損有袖湧ミ南猶献由 
あ巧誘遊邑郵雄融夕 

-み- 

予 

を与誉輿預傭幼巧容庸 
揚揺擁曜楊様洋溶お用 
窯羊耀葉暮雲謡踊逞陽 
養慾抑欲沃お翌翼淀 


区点4巧目 

01234己日7呂白 


奈那內乍の殖 
諮灘擦銅お馴縄瞩南楠 
軟難な____ 

こ尼式逸な服肉 
狂せ曰乳入 
如尿亞任巧忍認 
——め〜の—— 

濡涌 

妳寧葱猫熱年念捻燃燃 
粘乃迴之を囊悩濃納能 
瞄牆農號蛋 

は- 

巴把播覇巧 
波派琶破婆罵芭馬俳廃 
拝排敗杯を牌背肺輩配 
倍培媒梅模煤お買売賠 
お這蛹巧剧秩伯剥博拍 
柏ミ白白沼お舶薄迫曝漠 
爆縛莫駭麦 
函箱裕害肇善檐幡肌 
畑富八鉢满発縣髪伐罰 
巧巧閥鳩晰搞お宰伴判 
半反叛帆搬巧板氾巩版 
犯班畔繁般落販範巧煩 
旗飯挽晩ま盤磐蕃蛮 
> — 

匪 

窜否妃庇彼悲扉批披斐 
比泌疲皮碑秘緋露肥被 
緋費避非飛極敲備尾微 
批昆琵眉美 
真を稗匹疋提彥膝菱 
が强必畢筆逼お姫媛紐 
百謬债お標氷漂飄票表 
評豹南巧病秒苗鋪操蒜 
控籍品彬斌お湯貧寶頻 


敏瓶—_ 

不付璋夫婦冨冨巧 
府怖巧敷斧普浮父巧腐 
膚芙譜負賦を阜附悔撫 
武舞葡藉部封楓風葺露 
伏副復幅服 
福腹複覆淵巧化沸仏 
物節!分吻噴墳憤お巧奮 
粉覽紛雰文間 

' 丙併兵が 
幣平弊柄が蔽閉陛米頁 


区点4巧目 

01234已己7呂9 


巧帯待怠態戴替泰お胎 
腿苔袋貸退逮隊黛銅代 
台大第醒題鷹清蒲卓琢 
宅巧択拓お濯琢託譯潭 
諾茸厕蜡只 

口 P 但達辰奪脱巽堅辿 
棚谷狸磨樽誰丹単嘆坦 
担探旦歎淡お炭短端筆 
綻耽胆蛋誕緻団壇弾断 
暖檀段男談 

値知地弛恥 
智池痴稚置致蜘遅馳築 
害竹筑蓄逐秩窒茶摘着 
中仲宙お抽昼柱を虫衷 
話酌錶駐寝满猪宇善貯 
T 兆调碟寵 
化帳庁弔張彫徴懲挑 
暢朝潮碟巧眺聴張腸蝶 
調謀超跳跳長頂鳥勃抄 
直朕な珍賃鎮陳 

津墜椎 

植追錯痛通塚拇涵榻個 
養巧辻鳥綴鶴椿漬坪壺 
婦細) TI 吊釣鶴 

亭低停偵 
勘臭呈堤定巧底庭廷ま 
梯抵挺堤梯汀旋模程締 
艇訂請蹄適 
邸鄭釘鼎お摘擢敵お 
的笛適綺溺哲徹徹敬を 
鉄巧填天展店添纏甜貼 
転票点伝殿願田_電 

克社 

培塗巧屠徒斗杜渡登竞 
賭途都簾抵栃努度±5 又 
怒倒党を凍刀唐塔墙套 
ち島嶋悼巧搭東桃祷棟 
盗海湯漢の燈当痘祷等 
答筒糖統到 
董慧藤討騰豆踏逃透 
鐘陶頭騰闘働動同堂導 
憧撞洞瞳童洞萄道銅峰 
篤匿得徳济特督巧篤毒 
独読栃橡己突椒届農苦 
寅酉静順巧惇敦巧豚遁 
頓呑曇鋪 


顧彝彌巧徘あ但拘惠惇愕惱嫂證怒懊懦戈扎巧拿拉巧掏揣搶撕寧擲る教お无扉晨県曰束が巧拆栖桿悍棘 
廊舞彈ネ徙忱怒な桐惡楠側愼欄雇慢懷戀扁找擎抛捐擎お揚攪涵擴攫敲斟絕诞胜腸涅ホ仙がホ框梢惧鞠 
庶弃强彭從巧怎惜ほおお憾愿愈健撫罹橋戳快巧お泣巧揀捏稷揺摘擊敕が鹿昵晤瞳隱霸巧お租巧档禱梟 
魔サ哪さ淘许お想构側框惶慷惨標欄戀懼戲巧巧が搔挪檔搏撞擎攪攤款變庶査畫擇瞄臨な巧拘搶梓挺停 
塵巧田靠徑析拘惠恤お個恒愧慷震憑擔懼戰扼拠拘挈掀揚摹挈握攫撞效雞旌受睛険曠朦杞お柩棚棺挪梧 
廬廚彎薑很忖はな恃棟な棲揣熬程慟憑懷懿量穀扱坏拌挂搞涙搖摧撼擇禱擋败激箱戻羅晕暫朦碁杆抄おお梳條棺棍 
腐廝廳弓录個激化快を旧停枠概憶悚傳揮穀樹董截巧か拝巧披巧輸搏攪撞抬擾攸數旁養琶罪歐曖脹切が柬咐径循粒控 
廈廣廳なな彿搖怡评恍慣俊悴意慶愚檔憔懈懒巧勘な巧巧拱捏輪挪揚擦擔握礫收敲扁果肋耐曉瞭拙枕を拐袍お梭窜桐 
厢慶離ち驾祖售な佛恆悍悄惜惶慢博傷憶懷欄戍憂の抖擔お搜提插搞撥據擠攀巧敝胞旱曼哲遲障易れ杰巧拙榜おお機 
廟塵を彎牲揀廈怕協情惠怒感憶惜憩應憑な巧抓巧搭拝掉揉攝燒舉擺夕敞斷无易扇暨を朵枉棚祗榮養梵樞 


901234已678901234已678901234已678901234已曰78901234已曰789 
4已已己已已己已已己已曰6曰曰白曰66曰曰777777777788888888889999999999 
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閣偶 
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0112 234 4已已7 789 
44 44 444 4444 444 
44 44 444 4444 444 


9012 23456 
4已已已已已已已已 
4444 44444 


678 890 0123 34巳己78901234己已678901234已 已6789012 23 
888 889 9999 9999999000000 0000011111111111222 22 
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1 号’ 3 区点4巧 g 1 号‘3 

m 0123456789 

650 辄瓣お面瓷诞脸庭歷700 
651瓷頸醫醒國甄養雲兽营701 
652醫雨早苗阶が巧险献基702 
653阪時畳畫除崎當疆晴畴703 
654曇曇畳疗巧抑巧巧麵お704 
655を疵垣痘疼痕瘦痊を瘦70已 
656療癌病瘦瘤疫疲瘦綱疯706 


区点4巧目 

01234已6789 


瘋瘍癒癌擔瘡瘡癒瘤漬707 
療瘦瘤擾瘍癒瘍凝覆擅708 
賴續盡癖擺 709 

癒 W 癸發冒兒販韋皎710 
, ，院浩智超飽皴嚴閱薇孟711 
日日2盖盖盒養盡盟盧覆蓮的712磨睦傷嵐腊 
日日3枕秒阿に昵眞皆目化昧鲁713 

誓瞻朦《蠢瞩お矣矮な716 


1〇 区点4お目 

0123456789 

讓碧譯麗譬讀謡謹讀 
1761 I 讓識謹讚舒豁幾豈就豎 


11111 


觀 111 讀讀疆 I 醒謂那戀豐籍議誦藉獨胃 ®™ E 


669破碼磅蠢聲 719菅茄首ま巧 

670 積傳燒磋硬蹟禮礙磬720 茵固客茲荣荀茹荐苔770 
671礫祀祠祗崇神祕祕礁祿721巧を客磊泣廷载营巧を771満彈顺 
672賴履禱齋禪禮禱禹虽秉722莫莎巧巧茶鬼宣葱秦莉772禱蹟擲 
673批巧柜极巧释稍お植稠723良蓄营堇富寂革を書青773 
674裏囊稱稻囊稷稽穏お稽724菁賃巧菲萍冠丽莽契覆774 
日7已稳穩種穫骂穿窥窗罪薑725巧藍莉善喜寛草南覆霞775 
676蓄寫靠塞雲穀霞塵遼實726蒂歯镇萬お爾高窮蓋囊776 
677福け巧挽巧站巧站巧竣727富蟲塵書覇優層雲席麗777 
678巧竭磨巧あ巧を茄ちを728旁蔡覆尋薦參蔬涙萬舊778 
679営を笨笑屋 729藝祿舜賣羣 779造達逵達お 




679営を笨笑屋 729 

680 屋巧荀実室宪造営巧730 
681寛巧彼嚴を费菌屋満窒731 
682罰養害事事簾慶薑模嵌732 
日83歲蒙養節養養整窠寵寶733 
684演簇睾篷築雲篤賣黃薑734 
日8已羣舊蕭簽籌藍寶簾歯藤73己 
686廣積載蠢喬難が批が曹736 


尋藥滝疆蕴莲舊薑翻78日 


686廣積重 
687お菜お 
日88穏憐ぉ 
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749憎揮禅權磬 


780 逼遐違造遲這逾適違 
781遞邀遞遺隨遲經遲邁邀 
782養這邏顿耶邸邵部が置 
783郛鄂都鄙郵鄰の酌殴酣 
784酥酷酷輕醋醉酣廳醫醋 
785醒醇醒廳醒費釉釋舊旣 
786趴窒勒勒叙銷釣が鈔が 
787紐飯織組症錠鈴蛇姨細 
788飽節銜鉄鐘話柳缺録銷 
789錯鑑婉綜銅 
790 銷錢靜綴錠銳鋪窮鐘 
791誠錶蘿鑑鏡鎭錢錢墨經 
792堅缩瓣游鐘錶鍵鎮錫糧 
793鐵鏡鐘鏡饋銷鐵鐵錯錢 
794璧鑄鑛幾饋鐵鑑资鑑鐘 
79己攝鑽鑽鍵蠻鐘馨巧問岡 
796閔閑問鬧聞閨開閨閔閣 
797闇闕闊酒闇闇閱闕闇闇 
798關 M 麗関巧呢阮化胺陌 
799巧陋陷陕陸 
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9 棚極橡槐藥樂械信檐碳變歡疲彈笔氨巧洒恤遼渊達商淳痛渥繫淳療邊清漏炳煥憶療爱悟巧候滑獻巧趙撲 
8な倫柿榮榻都樞損搞樣擺歇歹廈爾氛化沾淘滑溯淨淫溫溪滕恵澀穗濕瀑涌炸措爆播爬祗が捐お獵塔瑟璋 
7 棄糊お協搞椅積橄樸樓囊飮歸瘍巧气扯祉なお淹滴滑涼測お滸溫通濟媳濡炬混熏賴爭層が狹猩獸佩谭違 
旧6接懊褚機築檔縦樓燒停釋歌歡損殿巧涅巧演別涅淑お谋游選渥湾蒸達落渥炯蜂揚燒覺瞪犧狡揣擅巧お理 
邹已椒巧棟控寨格襲樣撞擢樓盜贼活殻 K 巧おお洒蠢巧淪お瑜這灌焉涩漠瀉'憑炯焉媛馈爛牆慎狠猴獨巧な硬 
^ 4 楼描換棟お榜槪憧憧幢櫃歷歉款殘殷麾汪ホ巧ず沸な淆連港滿溯激游磊達雇讀雜炒焰煌責痛爐か華あ婷擔玻緋瑣お 
区 3 标術桓愣捐慎檀お櫃檢摇欄な歐巧缉控辻沒巧お巧诞涵が澤潮泻頼漲涵激澤お潮を窯錢爛嬉礫！^稿拂握狮妳垣瑰摆 
2搭捻揪愉價搏權樊標槪冀榜觀款巧繊養灿液ち泛ホ浙を涼違涵ず寫滯殖潭澡濱赢灣な胳熬燈握巧辑巧猜默班視璧確 
1框窠糊挪稿极僅樓搞薬窠礫嚴歐を纖毫末お巧巧洗ず琪连爱渺涵黃漱議潛お潭濕灑烟熙寶殿烫夕擊がお摸細擲瑜厦 
〇 掉楷柄程樞樓楼撮憶福梗お巧殖毯氣巧涵を造涵浙媽满满淳寧)潛灑麵劉獅炮熙煩願晨華巧猜駕瀬玻垣璧 
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仕様 


外観-仕様は予告なしじ変更することがあります。 


■ 本体 


おを 

JD -7 C 1 CL / JD -7 C 1 CW 

ほ用回線 

一般力日入電話回線、 NCC 回線、 F ネット （16 Hz 対応のみ） 

表示装置 

7インチ WVGA カラー TFT 液晶ディスプレイ （800 X 480 

ドット ） キ1 

夕、ソチパネル（シングルタ、ソチちま） 

メモ y — 力ード 
ス□ジト 

SD / SDHC / MS / MS - PRC»AT ス〇、ント 

ホが線通信 

高速ホ》卜線通信 ( IrSS ™) 


■ コードレス部（テ機) 


巧電完了時間 

約1日時園 

ほ用可能時間 

待受時：約2日0時間* 2 

(巧電完了を） 

通話時：最大約目時間* 3 

表示装置 

あ晶ディスプレイ 


漢字3巧+ピクト 

増設可能子機 

」 D - KS 1 1 . JD - KS 15. JD - KS 17, JD - KS 21 . JD - KS 25. JD - KS 28 


■ 電話部 



本体 

子機 

ダイヤルお式 

ボ女ン式パルスダイヤル/ボタン式トーンダイヤル 

選巧信号種別 

DP 信号 （10 PPS /20 PPS ) / PB 信号 （ DTMF ) 

巧ぴ出し方式 

- 

トーンリンガー（着信音） 
呼び化し/ (音量切替式） 

電話帳の件数 

TOO 人分 

(32 柄切内） XI 香号 

TOO 人分 

巧4巧切内） XI 香号 

再ダイヤルの 
記憶件数 

20件 

10件 


■ デジタルフオトフレーム部 


内部メモ y — 

128 MB 

巧応ファイル 

」PEG ( Exif 規格） 


■ ファクス部 


店縮方式 

MH • MMR • 独自圧縮 

通信モード 

G 3 - ECM *4 

通信速度 

14400/12000/9600/7200/4800/2400 bit/s 
:自動フォールバック 

中間調なを 

有り （64 階調） 

受信メモ y — 

A 4 標準原稿約99枚 


■ メモリーカード 


巧応力ード種類 

SD ^ モリーカード、 min に D カード*5、 
microSD カード* 日、 

SDHC メモリーカード 
miniSDHC メモリーカード本巳、 
microSDHC メモリーカード*己、 

メモリースティ、ソク 
メモリースティ、ソク Duo * 日、 

メモリースティ、ソクマイク□本日、 

メモリースティック PRO 、 

メモリースティ、ソク PRO Duo キ日、 

メモリースティ、ソク PR 0 -HG Duo * 日 

■ 留守録部 

用件録音時巧 

最大約15分、または30件 


ご 


参 

考 

に 
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■ 共通部 



本巧 

子機 

充電器 

寸法 

说21目（幅） X 約109 (:奧巧） X 約144 (高さ ） mm 
突起部を除く 

約48 (幅） X 約31(奥ち） X 約177搞さ ） mm 

約93 (幅） X 約76 (奥巧） X 約の情さ ） mm 

質量 

約已40呂 （ AC アダプター含まず） 

約1日 Og 充電池含む 

約130呂 

電源 

AC 100 V ±10 V 加/ 60 Hz [ AC アダプターを使庙） 

DC 3 .目 V 、600 mAh 
(ニッケル 水素電池）*目 

人力： AC 100 V ±10 V 加/目日 Hz 

ミ肖費電力 
(100 VAC ) 

約 2.4 W (待機時）* 7 
約 5.5 W (動作時最大） 

約 0.6 W (す機を充電器に粟せた状態での待機時） 

約 0.9 W (急速充電中） 

直流抵抗 

174 Q 

— 

— 

静電容量 

1.0 り Fi：：rF 

— 

— 

使巧擇境 

1温度5で〜35で相対湿度30%〜 85 %RH | 


*1 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術でつくられていますが、画素欠けや常時点なするものがありますので、あ6かじめご了承ください。 

*2 待受時とは、充電完了禮、す機を充電器に置かず【こ、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短 
くなります。 

*3 「電波サポート」を[設定]にした場合は、す機の連続通話時間が最大約4時間になります。また、〔自動]にした場合は、最大約4〜目時聞じなります。 

*4 本機で送受信できるのは、相手機も目3規格のファクシミリじ限6れます[カラーの送受信はできません)。 

* 己本機で使用するときは、それぞれのカードじが属しているアダプター、または巿販のカードアダプターが'必要です。 

* 目充電池はリサイクル巧能なニッケル水素電池でず。使用済み電池じつきましては、お買いあげの販売店までご持参いただき、リサイクルの推進じご協力を 
お願いします。 

*7 バックライトおよび液晶ディスプレイ消财時。 
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保証と アフターサービス （よくお読みください) 


偏正書（廊114 〜 115 ぺ-ジ） 

♦ 保証期間は、お買いあげの曰か61年間です。 

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みくだ 
さい。 

補修用性能部品の巧有期巧 

♦当社は、インテリアホンの補修用性能部品)を製品の製造巧切後、7年保有 
しています。 

♦ 補修用性能部品とは、その製品の禮能を維持するためじ必要な部品です。 

不明な点や修埋に関するご相談は 

♦ 修理に関するご相識な6びじご不明な点は、シャープお客様ご相識窓 □ 
( D ^ l 日6ページ）じお問いをわせください。 


修理を依巧されるとまは 

♦「こまったときは」 （11^82 〜95ページ）を調べてください。 

それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず差し込みプラグを抜いて 
充電地をはずしてか6、シャープお客様ご相談窓 □ 10目ページ）じご 

連絡ください 


巧話期間中 


修理(こ際しましては保証書をご提示ください。保証書の 
規を(こ従って当社が修理させていただきます。 


巧証期間び過ざているときは 


修理すれば使巧できる場合[こは、ご希望じより有料で修 
理させていただきまず。 


修理料金のし<み 


修理料金は、技術料-部温代などで構成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使巧した部品代金でず。 


ご使用中止 


故障や事故防止のため、差し込 
みプラグをコンセントから抜 
き、必ずシャープお客様ご相談 
窓口10目ページ）じご相 
談ください。 



長年ご使用のインテリアホンの点検を！ 

このよラな症状は 
あ D ませんか？ 

♦ AC アダプター、 AC コードが異常に熱い 

♦コゲくさい臭いがする 

♦ AC アダプター、 AC コードに深いキプや変おがある 

♦その他の異常や故障がある 


愛情点検 
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お客様ご相談窓口のご案内 


修理•お取巧い•お手入れについての「ご相談]な5びに「ご依頼]および、万一、製品による事故が発生した場合は、 
下記窓□ にお問い合わせください。 

電話番号をお確かめのラえ、お間違いのないよラにおかけくだごい。 

お電話では、：欠の内容をお知5せください。 

-「品名（インテ U アホン）」、 r 形名 （ JD -7 C 1 CL または JD -7 C 1 CW ) 」 

•必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。（例：お使いの電話回線の回線種別、 IP 電話やひかり電話などをお使いか 
どラか、 NTT のナンバー-ディスプレイをご契約されているかどラか） 

ファクス送信される場合は、製品の品名、巧名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。 



パソコン 



■よくあるご質問などはパソコンか5検索でをまず。 

►►► n 

シャープお問い合わせ 




使い方や修理のご相談 


お客様相談センター 


0120 - 663-700 

携帯電話- PHS からをご利用いただけます。 


受付時巧 


参月曜〜±曜 
♦日曜-祝曰 


http://www.sharp.cojp/support/ 


■ IP 電話などか5フリーダイヤルヴービスをご利用いただけない場をは- 


9:00〜18:00 
9:00〜17:00 

(年ホ年始を除 <) 


東日本相談室 I 〒 261 - 8 日 2 0 

千葉県千案巧美お区中瀬1 -9-2 

電話： 043 - 351-1822 

FAX : 

043 - 299 - 8280 

西日本相談室 I 〒581-8585 

大阪府八尾市化亀井町 3-1-72 

電話： 06 - 6792 1583 

FAX : 

06 - 6792 - 5993 


>電話番号-受付時間などについては、変更になることびあります。 (2009.8) 
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さ < いん 


ヴルファベット•数字】 


协】 


IrSS . 

Q&A (こまつたとさは） 

10 PPS . 

20 PPS . 

3 者通話 . 


. 47 

扫己^9已 

. 19 

. 19 

. 63 


附 


アドレス帳陪=電話喔 

アフターサービス . 105 

今か 5 録音 . 66 

液晶ディスプレイ . 10、12 

液晶ディスプレイの明るさを調整する…目8 

液晶ディスプレイの点な時間を 

設定する . 目9 

エラー表示 . 90-94 

応答メッセージ . 3 扫 

応答メッセージ'待ち時間 . 目8 

お客様ご相談窓 □. 10巨 

お声拝聴（留守設定） . 曰扫 

お断0 着信お断り 

お断り番号登録 . 81 

お知 5 せ . 曰巨 

お手入れ . 89 

お問い台わせ . 10 日〜 106 

お待たせ（保留） . 吕吕 

音質 . 已8、98 

AS 
曰至 

子機の受話音量を変える . 日8、目8 

テ機のスピーカー音量を変える . 已8 

こち5の声び相手に聞こえにくいとさは…98 
着信音の音重 . 己7 


回線種別 

回線を自動で設定する .] 白 

回線を手動で設定する . 19 

電話びつなびらないとさは……82〜83 

回避チャンネル設定 . 日日 

各種全消去 

お断りき号 . 目7 

再ダイヤル . 97 

写真 デー タ . 目7 

憂信ファクス . 97 

着信記録 . 97 

電話帳 . 97 

；><ッセージ . 97 

画質を選ぶ . 曰已 

カナ（ふりびな） . 24、27 

画面 . 1吕 

キータッチ音（キータッチトーン）…70、日8 

キー□ック . 68、71 

キャッチホン . 72 

キャッチホン•ディスプレイ . 72 

キャッチホン切曾時間 . 日日 

クイック通話 . 70 

区点コード . 100〜102 

クリア 

設定リセット . 97 

本体初期化 . 目7 

携帯とくとくダイヤル機能 

IP 電話利用 . 64 

携帯番号帯登録 . 目已 

設定する . 64 

設定内容表示 . 目己 

携帯番号帯登録（携帯と<とくダイヤル）…6己 


公衆電話お断り . 扫〇 

モ機か5時計受信 . 目日 

子機受話音質切曾 . 目8 

子機受話音量切曾 . 目8 

子機送話音量切曾 . 98 

子機お送 . 3 已 

子機へ時計送信 . 99 

故障かな？と思ったときは . 目已 

こまったとさは（こんなとをは） 

相手の声び聞こえにくい . 84 

エっ一表术/エフー音について…90〜日4 

お手入れのしかた . 8白 

モ機び使えない . 84 

故障かな？と思ったときは . 目已 

その他こまったときは . 87〜88 

着信音び鳴らない . 8已 

電話びかけられない . 82〜83 

ナンバー•ディスプレイび使えない……86 

ファクスび受け5れない . 86 

ファクスび送れない . 86 

メモ U - 力ードび使えない . 8己 

留守モードび正しく働かない . 8已 

は】 

再生 

うか5録音を再生する…3日〜4日、目目 
戻って録音を再生する…3日〜4日、目7 
留守設定を解除して再生する（本体）…38 
録音内容を再生する 

(本体-子機） . 3日〜4日 

録音を通話中に再生する . 目7、目目 


ご参考に 
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再ダイヤル 

再ダイヤルの記録を消去する…23、目7 
再ダイヤルの記録を電話帳に 


登録する . 2 已、 28 

電話をかけ直す . 23 

ファクスを送る . 己4 

時刻設定 . 已9 

自分の電話番号とち前を登録ずる 

(本体) . 已4 

写真データ全消ま（内部メモリー） . 日7 

修正 

電話帳体体） . 2已 

電話帳（子機） . 27 

充電 

子機の充電池交換 . 21 

充電時間 . 20 

充電池の寿命 . 21 

充電池のリサイクル . 21 

修理 . 10日〜106 

受信ずる（ファクス） . 已〇 

受話音量 . 日8、日8 

受話通話（スピーカー受話） . 吕吕 

仕様 . 103〜104 

消去ずる 

お断0番号を消去する . 81、目7 

受信したファクスを消去ずる…己2、白7 

着信記録を消まする . 78、目7 

電話帳登録データを 

消去ずる . 2已、28、目7 

内部メモ U — の写真データを 

消去する . 48、目7 

メッセージを消去する…4日〜41、目7 
録音内容を消去する（今か5録音- 

戻って録音-留守録音） . 40-41 

ワンタッチダイヤルの登録を 

消去ずる . 37 

譲渡ずるとをは . 日7 
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消耗品 . 日巨 

初期化ずる . 日7 

スピーカー . 10. 12 

スピーカー受話（受話通話） . 吕2 

スピーカーホン通話 . 吕2 

清掃ずる . 89 

赤列線通信 

携帯電話の写真データを内部メモ1」一に 

コピーする . 47 

携帯電話の写真データをファクス送信 
する . 已4 

セキュリティ機能 

今から録音 . 目目 

迷惑電話拒否機能（お断り）……8日〜81 
おって録音 . り/ 

設置スぺース . 1日 

jjr 11 ットォる ぃ 弓 7 

掃除（清掃）ずる . 89 

増設子機 . 73 

増設ずる . 73 

相談窓口 . 106 

送話音量 . 日8 


【た】 


誰か5 コール . 76 

チャイムでお断り . 60-61 

着信お断り 

公衆電話からの電話をお断り . 80 

特定の相手の方からの電話をお断り…81 

非通知か5の電話をお断0 80 

表示圏がからの電話をお断り . 80 

7目信曰 

着信音の音量を調整する . 已7 

着信音の種類を変える . 已7 

着信鳴り分け時の着信音を変える……79 


着信拒否着信お断り 
着信記録 

着信記録を確認する . 77〜78 

電話帳に登録する . 2已、28 

電話をかける . 77〜78 

着信鳴 0 分け . 79 

着信メ □ディ（着信音） . 已 7 

着信履歴着信記録 

通話音質 . 已8 

通話時間（子機） . 12 

通話中のお待たせ . 吕2 

通話中再生 . 巨6 

使ラ人の名前を登録ずる（子機） . 71 

停電時の動作 . 88 

デジタル フォトフレーム 

携帯電話の写真データを内部メモ1」一に 

コピーする . 47〜48 

写真を1枚ずつ表示する . 44 

デジタルフォトフレームの 

設定をする . 4己〜46 

フォトスライドをはじめる . 43 

メモ U — 力ード . 42〜43、4目 

メモ U —力ードの写真データを内部 

メモリーにコピーする . 47 

電波 ヴポート .22. 70 

転送 

電話帳の転送 . 3已 

電話をとりつぐ . 63 

電話びかけ 5 れないとさは . 82 〜 83 

電話帳 

相手先を検索する . 32 

本体の電話帳を子機に転送する . 3巳 

モ機の電話帳を本体に転送する . 3已 

再ダイヤルを登録する . 2已、28 

修正する . 2已、27 















































































廃棄ずるとさは . 目7 

発信元番号（あなたの番号） . 己4 

発信元ち（あなたの名前） . 已4 

非通知 . 74、80 

非通知お断り . 80 

日付*時刻設定 . 日日 

ひとり転送 . 63 

表示 . 12、13 

表示圏がお断り . 80 

ファクスおまかせ受信 .50. 99 

ファクスを受信ずる . 己0 

ファクスを送信ずる . 己4〜已己 

フォトスライド . 42、43 

フォト電話帳 

フォ ト 電話帳に登録ずる . 26 

フォ ト 電話帳を解除ずる . 26 

フォ ト 電話帳で電話をかける . 34 

みな這信 . 曰巨 

付属品 . 4 

プッシュ信号（卜ーン信号） . 吕吕 

プッシュホン（ I ン） . 1日 

ふりがな（カナ、読み） .24. 27 

別売品 . 曰巨 

変更 

電話帳（本体） . 25 

電話帳（子機） . 27 

ポーズ（待ち時間） . 24、27 

保証 . 10已 

ボタンの名前 . 11 

保留 . 2吕 


【ま】 


窓口 . 106 

迷惑電話拒否機能 

(迷惑電話お断り） . 巨〇〜61 

メッセージ全消去 . 97 

メッセージでお断り . 60 

メモリーカードス□ット . 10 

メモリーカード 

使巧でさる方モリーカード . 49 

取り付けかた . 42 

メモ U - 力ードび使えない . 85 

メモ U —力ードにファクスデータを 

保をする . 已3 

メモ U —力ードの写真を再生する……43 
メモ U —力ードの写真データを 

内部方モリーにコピーする . 47 

メモ U — 力ードの写真データを 

ファクス送信する . 已4 

メモリー残量表示 . 69 

メモリーの残量を確認ずる . 69 

夕字入力 . 29〜31 

戻って録音 . 67 

戻って録音時間 . 67 

【ゃ】 

読み（ふりがな） . 24、27 


内線通話 . 

鳴り分け時の着信音 

公衆電話鳴0分け…- 
電話帳鳴り分け…-… 
非通知鳴り分け…-… 
表示圍が鳴0分け… • 

ナンバー-ディスプレイ 


消去する . 2已、28、 

電話帳新規登録 . 24、 

電話帳で電話をかける . 

電話帳でファクスを送る . 

電話帳に登録する . 24、 

電話を受ける . 

電話をかける 

再ダイヤルで電話をかける . 

着信記録で電話をかける . 77〜 

電話帳で電話をかける . 


フォ ト 電話帳で電話をかける . 

電話をとりつぐ . 

登録 

本体の電話帳 . 

モ機の電話帳 . 

^オト巧 P 。: 帳 . 

I ン（プッシュホン） . 

卜ーン信号（プッシュ信号） . 

特定の番号をお断りずる 

お断りずる番号を登録する . 

登録したお断0番号を消す . 

特別設定 . 98〜 

時計 . 

時計パックアップ（時計お送） . 

とりつざ乾送 . 


【な】 


ご参考に 




772473 38243 47692 119993 
923己22 27336 22212 889596 
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ワンタッチダイヤル 

ワンタッチダイヤルで電話をかける 
ワンタッチダイヤル登録 . 


[ 6 ] 


リサイクル（ニッケル水素電池） . 21 

リセット（設定を初期状態にずる）•••目日、目 7 

リダイヤル（再ダイヤル） . 23 

留守時応答回数 . 41 

留守番電話 . 38 

録音時間 . 日8 

録音ずる 

通話を録音する . 目目 

通話内容をさかのぼって録音する……目7 

録音でお断り . 巨0 

録音を聞く . 3 目〜 40 

録音を消去ずる . 41 


附 


6 6 
33 
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本機の使用周波数に関わるごを意 

切り取って、本体や充電器の近<に貼ってお使い<ださい。 


本おの巧用间液数に関わるごま意 

本機の使用周波数帯では、し U 下の機器や設備び運用されています。 

参電子レンジ、産業-科学-医療用機器など 

参工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局） 
参特定ル電力無線局（免許を要しない無線局） 

参アマチュア無線局（免許を要する無線局） 

-本機を使用する前に、近<で移動体識別用の構内無線局および 
特定ル電力無線局び運用されていないことを確認して < ださい。 

-万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定ル電力無線局に 
巧して有害な電波干渉び発生した場合には、お客様ご相談窓 □ 

(フリーダイヤル0120 -663-700) にご連絡ください。 

•その他、本機から移動体識別用の特定ル電力無線局に巧して有害な電波干渉の事例び 
発生した場合など、何かお困りのことび起をたとをは、 

お客様ご相談窓 □ (フ U - ダイヤル0120 -663-700) にご連絡ください。 
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パソコン 



■よくちるご質問などはパソコンか5検索できまず。 


シャープお問い合わせ 

mm 


http://www.sharp.co.jp/support/ 


こんなとをは、取扱説明書で再度ご確認ください。 

• お買いあげ後の接続や設定のしかた（豚1已ぺージ） 

• 電話びかか5ないときは（回線種別の設定0^19ぺージ） 

• ナンバー-ディスプレイヴービス、キャッチホン-ディスプレイサービス 
に関するお問い合わせ、お申し込み巧 

NTT 窓 □ TEL : 局番なしの11巨（通話料金無料） 

• 電話帳に登録ずるとさは （0^24 ぺージ） 





取巧説明書をご確認いただいてち解ミ夫しないとをは、106ページをご覧 
いただき、お客様相談センターへご連絡ください。 


シャ-プ株式会社 

本 社干 545-8522 大阪市阿倍野区長池町22ま22号 

J 干 639-1 186奈良県大和郡山巿美濃庄町492番地 


IPRINTEDWITH 

ISOYINK 


★この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。 


Printed in Malaysia 
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